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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1730 

23 Νοεμβρίου 2004 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 334/45 

Αποτελέσματα κοστολογικού ελέγχου του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) έτους 
2004 (με απολογιστικά στοιχεία 2002) για τις υπό ρύθ¬ 
μιση υπηρεσίες χονδρικής. 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

α. το Νόμο 2867/2000 "Οργάνωση και Λειτουργία των 
Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις" (ΦΕΚ 273/Α/2000), 
β. Το Ν.703/1977 "Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγο¬ 
πωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού" 
(ΦΕΚ278/Α/1977), όπως ισχύει τροποποιηθείς, 
γ. τον Κανονισμό 2887/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου¬ 
λίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 σχε¬ 
τικά με την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο 
(ΕΕ 1.336 της 30.12.2000), 

δ. το Π.Δ. 40/1996 "Παροχή ανοικτού δικτύου στις μι¬ 
σθωμένες γραμμές σε προσαρμογή προς την Οδηγία 
92/44/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 
94/439/Ε.Ε." (ΦΕΚ 27/Α/1996), όπως τροποποιήθηκε από 
το Π.Δ. 156/1999 "Για την τροποποίηση του Ν.2246/1994 
και του Π.Δ. 40/1996 σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 
97/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου¬ 
λίου σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 
90/387/ΕΟΚ και 92/44/ΕΟΚτου Συμβουλίου με σκοπό την 
προσαρμογή του Τηλεπικοινωνιακού Τομέα στο Ανταγω¬ 
νιστικό Περιβάλλον" (ΦΕΚ 153/Α/1999), 
ε. το Π.Δ. 165/1999 "Τροποποίηση του Ν. 2246/1994, 
όπως εκάστοτε ισχύει, σε συμμόρφωση: α) προς την Οδη¬ 
γία 97/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ¬ 
βουλίου για τη Διασύνδεση στο χώρο των Τηλεπικοινω¬ 
νιών, προκειμένου να διασφαλιστεί Καθολική Υπηρεσία 
και Διαλειτουργικότητα, με εφαρμογή των αρχών παρο¬ 
χής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ) και β) σε συμμόρφωση προς 
την Οδηγία 98/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 97/ 
33/ΕΚ, σε ό,τι αφορά την Φορητότητα των Αριθμών και 
την Προεπιλογή Φορέα" (ΦΕΚ 159/Α/1999), 
στ. το Π.Δ. 181/1999 "Προσαρμογή στην Οδηγία 98/ 
10/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 


για την εφαρμογή της παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ) 
στη Φωνητική Τηλεφωνία και για την καθολική υπηρεσία 
για τις τηλεπικοινωνίες σε ανταγωνιστικό περιβάλλον", 
(ΦΕΚ 170/Α/1999), 

ζ. την Απόφασή της ΑΠ 211/3/16.03.2001 "Κανονισμός 
Αρχών Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Μισθωμένων 
Γραμμών, Διασύνδεσης και Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 
στον Τοπικό Βρόχο", (ΦΕΚ466/Β/2001), όπως ισχύειτρο- 
ποποιηθείσα με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 304/34/ 
23.01.2004, ΦΕΚ 297/Β/11-2-2004, 
η. την Απόφασή της ΑΠ 277/64/28-2-2003 "Κανονισμός 
Διαδικασίας Ελέγχου και Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Τι¬ 
μολογίων Παροχών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ή / και 
Δικτύων" (ΦΕΚ514/Β/2-5-2003), 
θ. την Απόφασή της ΑΠ.: 251/77/24-4-2002 "Καθορι¬ 
σμός Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών με Σημαντική θέση 
στην Αγορά για την παροχή Μισθωμένων Γραμμών" (ΦΕΚ 
527/Β/2002), 

ι. την Απόφασή της ΑΠ.: 275/72Β/7-2-2003 "Καθορισμός 
Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών με Σημαντική Θέση στην 
Εθνική Αγορά Διασύνδεσης Δημοσίων Τηλεπικοινωνια¬ 
κών Δικτύων και Υποχρεώσεις αυτών", (ΦΕΚ 148/Β/2003), 
ια. την Απόφασή της ΑΠ.: 210/10/28-2-2001 "Έγκριση 
του Επιχειρησιακού Κοστολογικού Συστήματος του 
ΟΤΕ", 

ιβ. την Απόφασή της ΑΠ.: 252/67/29-4-2002, αφορώσα 
την "Έγκριση της υποβληθείσης από τον ΟΤΕ Μεθοδολο- 
γίαςτου Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους 
με βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων ("ΜΜΕΚ/ΤΚ" - 
"ΕΒΑΙΟ/ΟΟΑ"), 

ιγ. την Απόφασή της ΑΠ.: 243/29/22.01.2002 "Τροποποί¬ 
ηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 210/10/28.02.2001 σχε¬ 
τικής με την Έγκριση του Επιχειρησιακού Κοστολογικού 
Συστήματος του ΟΤΕ (Υιοθέτηση Βελτιωτικών Επεμβάσε¬ 
ων ή/και μεταβολών στο Ε.Κ.Ο.Σ)", 
ιδ. την Απόφασή της ΑΠ.: 266/95/1.11.2002, "Τροποποι- 
ήσειςτου Επιχειρησιακού Κοστολογικού Συστήματοςτου 
ΟΤΕ (ΕΚΟΣ), βασιζόμενου στο Πρότυπο (Μεθοδολογία) 
του Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με 
βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων ("Μ.Μ.Ε.Κ./ΤΚ" - 
"ΕΒΑΙΟ/ΟΟΑ") 11 , 

ιε. την Απόφασή της ΑΠ 277/63/28-2-2003 Αποτελέσμα¬ 
τα Κοστολογικού Ελέγχου Τιμολογίων Πλήρως Αδεσμο¬ 
ποίητης και Μεριζόμενης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο 
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του ΟΤΕΑΕ/Δημοσίευση Νέων Τιμών, (ΦΕΚ331/Β/2003), 
ιστ. την Απόφασή της ΑΠ: 278/64/15-4-2003 "Έγκριση 
Υποδείγματος Π ροσφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ για το έτος 
2003" (ΦΕΚ 457/Β/2003), 

ιζ. την Απόφασή της ΑΠ: 299/46/24.11.2003 "Αποτελέ¬ 
σματα κοστολογικού ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπι¬ 
κοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) έτους 2003 (με 
απολογιστικά στοιχεία 2001) για τις υπό ρύθμιση υπηρε¬ 
σίες" (ΦΕΚ 1925/Β/2003), 

ιη. Την Απόφασή της ΑΠ : 300/47/5.12.2003 "Ολοκλή¬ 
ρωση Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπι¬ 
κοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ) έτους 2003 (με βάση 
Απολογιστικά Στοιχεία 2001)- Έγκριση Τελικών Αποτελε¬ 
σμάτων " (ΦΕΚ 1925/Β/2003), 
ιθ. την Απόφασή της ΑΠ.: 301/30/15.12.2003 " Λήψη 
απόφασης επί της πρότασης του ΟΤΕ σχετικά με τη "Νέα 
Τιμολογιακή Πολιτική ΟΤΕ για τη σταθερή τηλεφωνία - 
2003"" (ΦΕΚ 1925/Β/2003), 

κ. την Απόφασή της ΑΠ.: 303/4/5.1.2004 "Λήψη απόφα¬ 
σης επί των υποβληθέντων από τον "Οργανισμό Τηλεπι¬ 
κοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)" Τιμολογίων Χον¬ 
δρικής, σύμφωνα με το άρθρο VI, 2 και VII, 2 της απόφα¬ 
σης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 301/30/15-12-2003 (ΦΕΚ 1925/Β/ 
2003)", (ΦΕΚ 23/Β/14-1-2004), 
κα. την απόφαση της ΑΠ.: 304/34/23.01.2004 "Υιοθέτη¬ 
ση Τροποποιήσεων/ Βελτιωτικών Επεμβάσεων στο Κο- 
στολογικό Σύστημα του ΟΤΕ (Μεθοδολογία ΠΚΚ-ΙΚ, Με¬ 
θοδολογία ΜΜΕΚ-ΤΚ, Λογιστικός Διαχωρισμός", 
κβ. την Απόφασή της ΑΠ.: ΕΕΤΤ 314/122/30-4-2004 σύμ¬ 
φωνα με την οποία ο διενεργηθείς Ανοικτός Διαγωνισμός 
για την ανάθεση του Έργου "Κοστολογικός Έλεγχος των 
τιμολογίων του "Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 
Α.Ε (ΟΤΕ Α.Ε) του έτους 2004 για τις Υπηρεσίες Φωνητικής 
Τηλεφωνίας, Μισθωμένων Γραμμών, Διασύνδεσης και 
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ως προς 
την συμβατότητα τους με την υποχρέωση κοστοστρε- 
φούς τιμολόγησης του ΟΤΕ αλλά και τις αρχές του ελεύ¬ 
θερου ανταγωνισμού", κατακυρώθηκε από κοινού στις 
εταιρείες ΑΝΑΕΥ5Υ5 ΠΌ και ΟΒΑΝΤ ΤΗΟΒΝΤΟΝ ΑΕ, 
κγ. την από 10.6.2004 (22/04) υπογραφείσα σχετική 
Σύμβαση μεταξύ της ΕΕΤΤ και της Κοινοπραξίας με την 
επωνυμία "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΒΑΝΤ ΤΗΟΒΝΤΟΝ Α.Ε. - 
ΑηαΙγεγε ΠΌ" (στο εξής "ο Σύμβουλος" ή "ο Ελεγκτής"), η 
οποία συστάθηκε με το υπ’ αριθ. 41.310/16/07/2003 Συμ¬ 
βολαιογραφικό έγγραφο της Συμβολαιογράφου Αθηνών 
Εύας Αντ. Λιτίνα, μεταξύ των εταιρειών ΑΝΑΕΥ3Υ5 ΠΌ 
και ΟΒΑΝΤ ΤΗΟΒΝΤΟΝ ΑΕ, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με το υπ’ αριθ. 41.936/2/06/2004 Συμβολαιογραφικό έγ¬ 
γραφο της ιδίας Συμβολαιογράφου, 
κδ. την Επιστολή της ΕΕΤΤ με αρ. πρωτ. 6525/Φ.305/ 

23.3.2004 με θέμα "Εφαρμογή Κανονισμού Διαδικασιών 
Ελέγχου και Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Τιμολογίων Πα¬ 
ροχών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ή / και Δικτύων ΑΠ 
ΕΕΤΤ277/64/2003 (ΦΕΚ514/Β/2003)/Υποβολή Κοστολο- 
γικών Στοιχείων 2002", 

κε. την Επιστολή της ΕΕΤΤ με αρ. πρωτ. 10077/Φ.305/ 

4.5.2004 με θέμα "Κοστολογικός Έλεγχος ΟΤΕ", 

κστ. την Επιστολή του ΟΤΕ με αρ. πρωτ. 11870/18.5. 
2004 με θέμα "Κοστολογικός Έλεγχος ΟΤΕ (2002)", 
κζ. την Επιστολή της ΕΕΤΤ με αρ. πρωτ. 13320/Φ.305/ 

2.6.2004 με θέμα "Κοστολογικός Έλεγχος ΟΤΕ (2002)", 
κη. την Επιστολή της ΕΕΤΤ με αρ. πρωτ. 13528/ Φ.305/ 

3.6.2004, 


κθ. την Επιστολή του ΟΤΕ με αρ. πρωτ. ΕΜΠ ΥΠΗΡ 356/ 
Φ 960/ 8.6.2004 με θέμα "Κοστολόγηση (Έλεγχος Ε.ΚΟ.Σ. 
-ΟΤΕ), 

λ. την Επιστολή του ΟΤΕ με αρ. πρωτ. ΕΜΠ ΥΠΗΡ 358/Φ 
960/ 9.6.2004 με θέμα "Κοστολόγηση (Έλεγχος Ε.ΚΟ.Σ.- 
ΟΤΕ), 

λα. την Επιστολή του ΟΤΕ με αρ. πρωτ. ΕΜΠ ΥΠΗΡ 
360/Φ 960/ 11.6.2004 με θέμα "Κοστολόγηση (Έλεγχος 
Ε.ΚΟ.Σ.-ΟΤΕ), 

λβ. την Επιστολή του ΟΤΕ με αρ. πρωτ. 15803/23.6. 
2004 με θέμα "Κοστολογικός Έλεγχος στοιχείων ΟΤΕ- 
Ε.ΚΟ.Σ.-2002 (2004), 

λγ. την Επιστολή της ΟΒΑΝΤ ΤΗΟΒΝΤΟΝ ΑΕ με αρ. 
πρωτ. 16198/28.6.2004 με θέμα "Διαβίβαση πρωτοκόλ¬ 
λων παραλαβής υπ’ αριθμ. 1 και υπ’ αριθμ. 2.", 
λδ. την Επιστολή της ΕΕΤΤ με αρ. πρωτ. 16631/ 
Φ.305/30.6.2004 με θέμα "Κοστολογικός Έλεγχος των τι¬ 
μολογίων του "Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 
Α.Ε (ΟΤΕ Α.Ε) του έτους 2004 για τις Υπηρεσίες Φωνητι¬ 
κής Τηλεφωνίας, Μισθωμένων Γραμμών, Διασύνδεσης 
και Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ως 
προς την συμβατότητά τους με την υποχρέωση κοστο- 
στρεφούς τιμολόγησης του ΟΤΕ αλλά και τις αρχές του 
ελεύθερου ανταγωνισμού", 

λε. την Επιστολή της ΕΕΤΤ με αρ. πρωτ. 17122/ 
Φ.305/5.7.2004 με θέμα "Κόστος Παροχής της Φορητότη- 
τας Αριθμών", 

λστ. την Επιστολή του ΟΤΕ με αρ. πρωτ. 18714/19/7/ 
2004 με θέμα "Κοστολόγηση (Έλεγχος Ε.ΚΟ.Σ.-ΟΤΕ)", 
λζ. την Επιστολή του ΟΤΕ με αρ. πρωτ. ΕΜΠ ΥΠΗΡ 
365/Φ.960/ 20.7.2004 με θέμα "Κοστολόγηση (Έλεγχος 
Ε.ΚΟ.Σ.-ΟΤΕ)", 

λη. την Επιστολή της ΕΕΤΤ με αρ. πρωτ.19143/ Φ.305/ 
20.07.2004 με θέμα "Κοστολογικός Έλεγχος των τιμολο¬ 
γίων του "Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε 
(ΟΤΕ Α.Ε) του έτους 2004 για τις Υπηρεσίες Φωνητικής 
Τηλεφωνίας, Μισθωμένων Γραμμών, Διασύνδεσης και 
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ως προς 
την συμβατότητά τους με την υποχρέωση κοστοστρε- 
φούς τιμολόγησης του ΟΤΕ αλλά και τις αρχές του ελεύ¬ 
θερου ανταγωνισμού", 

λθ. την Επιστολή του ΟΤΕ με αρ. πρωτ. ΕΜΠ ΥΠΗΡ 
368/Φ.960/ 22.7.2004 με θέμα "Τιμολόγια Μισθωμένων 
Γραμμών 2004", 

μ. την Επιστολή του ΟΤΕ με αρ. πρωτ. ΕΜΠ ΥΠΗΡ 
370/Φ.960/ 26.7.2004 με θέμα "Κοστολόγηση (Έλεγχος 
Ε.ΚΟ.Σ.-ΟΤΕ- Τμηματικά Κυκλώματα)", 
μα. την Επιστολή της ΕΕΤΤ με αρ. πρωτ. 19165/Φ.305/ 
20.07.2004 με θέμα "Κοστολογικός Έλεγχος ΟΤΕ έτους 2004", 
μβ. την Επιστολή του ΟΤΕ με αρ. πρωτ. ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 
369/Φ.960/26.7.2004 με θέμα "Κοστολόγηση (Έλεγχος 
Ε.ΚΟ.Σ.-ΟΤΕ)", 

μγ. την Επιστολή του ΟΤΕ με αρ. πρωτ 20810/3.8.2004 
με θέμα "Κοστολόγηση (Έλεγχος Ε.ΚΟ.Σ.-ΟΤΕ)", 
μδ. την Επιστολή της ΕΕΤΤ με αρ. πρωτ. 21840/Φ.305/ 
16.08.2004 με θέμα "Κοστολογικός Έλεγχος ΟΤΕ έτους 2004", 
με. την Επιστολή του ΟΤΕ με αρ. πρωτ 22433/23.8.04 με 
θέμα "Κοστολόγηση (Κοστολογικός Έλεγχος ΟΤΕ έτους 
2004)", 

μστ. την Επιστολή της ΕΕΤΤ με αρ. πρωτ. 
23584/Φ.305/03.09.2004 με θέμα "Κοστολογικός Έλεγ¬ 
χος ΟΤΕ έτους 2004", 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


22513 


μζ. την Επιστολή της ΟΒΑΝΤ ΤΗΟΒΝΤΟΝ ΑΕ με αρ. 
πρωτ. 24724/15.9.2004 με θέμα " Τρέξιμο κοστολογικού 
συστήματος ΟΤΕ", 

μη. την Επιστολή του ΟΤΕ με αρ. πρωτ 24961/17.9.2004 
με θέμα "Υποβολή στοιχείων στα πλαίσια του Κοστολογι- 
κού Ελέγχου του ΟΤΕ έτους 2004", 
μθ. την Επιστολή της ΕΕΤΤ με αρ. πρωτ. 24873/Φ.305/ 
17.09.2004 με θέμα "Κοστολογικός Έλεγχος ΟΤΕ έτους 2004", 
ν. την Επιστολή του ΟΤΕ με αρ. πρωτ. ΕΜΠ ΥΠΗΡ 380/ 
Φ.960/ 17.9.2004 με θέμα "Κοστολόγηση (Κοστολογικός 
Έλεγχος 2002)", 

να. την Επιστολή του ΟΤΕ με αρ. πρωτ 25110/20/9/2004 
με θέμα "Κοστολογικός Έλεγχος ΟΤΕ έτους 2004", 
νβ. την Επιστολή του ΟΤΕ με αρ. πρωτ. ΕΜΠ ΥΠΗΡ 
384/Φ.960/11.10.2004 με θέμα "Κοστολόγηση (Κοστολο- 
γικός Έλεγχος 2002)", 

νγ. την Επιστολή της ΟΒΑΝΤ ΤΗΟΒΝΤΟΝ ΑΕ με αρ. 
πρωτ. 27707/14.10.2004 με θέμα "ΡΩΟ ΑΝΩ ΕΒΑΙΟ ΒΙΙΝδ 
2002-2003", 

νδ. την Επιστολή του ΟΤΕ με αρ. πρωτ 29267/1.11.2004 
με θέμα "Πρόταση Κοστολογικής Σταθερότητας - Τιμολο¬ 
γιακής Πολιτικής Μισθωμένων Γραμμών", 
νε. την Επιστολή της ΕΕΤΤ με αρ. πρωτ. 29020/ 
29.10.2004 με θέμα "Κοστολογικός Έλεγχος ΟΤΕ έτους 
2004 -Μη υποβολή Τιμολογιακής Πολιτικής", 
νστ. την επιστολή του ΟΤΕ με αρ. πρωτ. ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 
391/Φ960/2.11.2004, 

νζ. τα Παραδοτέα του Ελεγκτή, επί του κοστολογικού 
ελέγχου, όπως αυτά έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Πα¬ 
ρακολούθησης του Έργου, την 5/11/2004 με αριθ. πρωτ. 
29821/5.11.2004 και 29822/5.11.2004, 
νη. την Εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής της ΕΕΤΤ με 
αριθμό 5623/Φ.600/8.11.2004, 
νθ. το γεγονός ότι η εφαρμογή της παρούσας απόφα¬ 
σης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ¬ 
πολογισμού, 

Εκτιμώντας ότι: 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Κανονι- 
συού Διαδικασίας Ελέννου και Υπονοεώσεις Δπυοσιότη- 
τας Τιυολονίων Παράγων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 
ή / και Δικτύων (ΑΠ ΕΕΤΤ 277/64/28.2.2003) (εφεξής Κα¬ 
νονισμός Κοστολογικού Ελέγχου), σχετικά με τα τιμολό¬ 
για των υπό ρύθμιση υπηρεσιών των οργανισμών με υπο¬ 
χρέωση κοστοστρέφειας, (εν προκειμένω ο Οργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΟΤΕ ΑΕ) όπως αυτοί ανα- 
φέρονται στο άρθρο 1 αυτού: 

"2.Οι ανωτέρω Οργανισμοί υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ ετη- 
σίως και πάντως εντός ενός (1) μηνός απάτη δημοσίευση 
των οικονομικών καταστάσεων εκάστου έτους, τατιμολό- 
για των υπηρεσιών για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση 
κοστοστρεφούς τιμολόγησης, συνοδευόμενα από όλα τα 
στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ο προσανατολισμός 
των εν λόγω τιμολογίων στο κόστος. Αλλαγή τωντιμών με 
πρωτοβουλία του Υπόχρεου Οργανισμού, για τις υπηρε¬ 
σίες οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας πα¬ 
ραγράφου μέσα στη διάρκεια του έτους επιτρέπεται μό¬ 
νο στις περιπτώσεις που αποτελούν ουσιαστική και ανα¬ 
πότρεπτη και μη δυνάμενη να προβλεφθεί αλλαγή 
συνθηκών, σύμφωνα με τα άρθρα 288 και 388 ΑΚ, η οποία 
έχει άμεση συνέπεια στο κόστος των αντιστοίχων τηλεπι¬ 
κοινωνιακών υπηρεσιών." 

Σύυωωνα υετπνπαοάνοαφο 4του άοθοου 4του Κανο¬ 
νισμού Κοστολογικού Ελέγγου: 


"4. Η ΕΕΤΤ προβαίνει σε έλεγχο κοστοστρέφειας με βά¬ 
ση τα αρχικά υποβληθέντα στοιχεία, τυχόν επιπρόσθετα 
στοιχεία που έχει ζητήσει από τον Υπόχρεο Οργανισμό, ή 
και άλλα στοιχεία τα οποία τυχόν έχει στη διάθεσή της η 
ίδια. Η ΕΕΤΤ δύναται να αναθέσει τη διενέργεια του κο- 
στολογικού ελέγχου σε ανεξάρτητο ελεγκτή. Ο κοστολο- 
γικός έλεγχος ολοκληρώνεται εντός οκτώ (8) εβδομάδων, 
εφόσον ο υπόχρεος οργανισμός έχει υποβάλλει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με τις παραγράφους (2) 
και (3) του παρόντος άρθρου. Το ανωτέρω χρονικό διά¬ 
στημα μπορεί να παραταθεί με απόφαση της ΕΕΤΤ για 
ακόμη τέσσερις (4) εβδομάδες, σε περίπτωση που αντι¬ 
κειμενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση του κο- 
στολογικού ελέγχου εντός της αρχικής προθεσμίας, 
ιδίως εάν ο Υπόχρεος Οργανισμός δεν έχει παράσχει 
προσηκόντωςτα απαιτούμενα στοιχεία, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3. Για τη διεξαγωγή του ελέγχου, το προσω¬ 
πικό της ΕΕΤΤ έχει όλα τα δικαιώματα καιτις εξουσίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 15 του Ν. 
2867/2000 (ΦΕΚ273/Α/2000)." 

2. Η παράγραφος 15 του άρθρου 3 του Νόμου προβλέ- 
πειτην αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ να εφαρμόζει τις διατάξεις 
καιτις διαδικασίες του Ν. 703/1977, όπως εκάστοτε ισχύ¬ 
ει. Συγκεκριμένα, το προσωπικό της ΕΕΤΤ έχει προς δια¬ 
πίστωση των παραβάσεων της τηλεπικοινωνιακής νομο¬ 
θεσίας και των κανόνων του ανταγωνισμού, τις εξουσίες 
και τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Ν. 703/1977 και 
δύναται μεταξύ άλλων "να ελέγχει τα πάσης φύσεως βι¬ 
βλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα των τηλεπικοινωνιακών 
επιχειρήσεων, να ενεργεί έρευνες στα γραφεία και λοιπές 
εγκαταστάσεις των τελευταίων...". Οι σχετικές διατάξεις, 
απαγορεύσεις, ποινές και κυρώσεις του Ν. 703/1977 
εφαρμόζονται αναλόγως σε περίπτωση αρνήσεως παρο¬ 
χής στοιχείων, παρεμπόδισης ή δυσχέρανσης του έργου 
της ΕΕΤΤ, επιφυλασσόμενης της εφαρμογής των προ- 
βλεπόμενων από τον παρόντα νόμο κυρώσεων. 

3. Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος: 

α. κατέχει σημαντική ισχύ στην αγορά σταθερού δημόσι¬ 
ου τηλεφωνικού δικτύου ή / και σταθερών δηυόσιων τηλε¬ 
φωνικών υπηρεσιών, δεδομένου ότι μέχρι τις 31.12.2000 
κατείχε το νομικό μονοπώλιο στην εγκατάσταση, λει¬ 
τουργία και εκμετάλλευση του δημόσιου τηλεπικοινωνια¬ 
κού δικτύου καθώς και στην παροχή Φωνητικής Τηλεφω¬ 
νίας, 

β. έχει ορισθεί ως Οργανισμός με Σημαντική Ισνύ στην 
Ανοοά Μισθωυένων Γοαυυών (ΑΠ ΕΕΤΤ.: 251/77/ 
22.4.2002, (ΦΕΚ 527/2002)) καθώς και στην εθνική αγο¬ 
ράς Διασύνδεσης Σταθερών Δηυόσιων Τηλεπικοινωνια¬ 
κών Δικτύων (ΑΠ ΕΕΤΤ.: 275/72Β/07.2.2003, (ΦΕΚ 148/Β/ 
2003)), 

γ. δεδομένου ότι αποτελεί τον φορέα σταθερών δημό¬ 
σιων τηλεφωνικών δικτύων, ο οποίος κατέχει σημαντική 
ισχύ στην αγορά παροχής σταθερών δημόσιων τηλεφω¬ 
νικών δικτύων και υπηρεσιών, (βάσει του μέρους 1 του 
Παραρτήματος I, της Οδηγίας 97/33/ΕΚ ή της Οδηγίας 
98/10/ΕΚ) αποτελεί τον Κοινοποιημένο Φορέα Εκμετάλ¬ 
λευσης ο οποίος υπόκειται στις διατάξεις του Κανονισμού 
2887/2000/ΕΚ, όσον αφορά στις υποχρεώσεις κοστολό¬ 
γησης /τιμολόγησης για την παροχή αδεσμοποίητης πρό¬ 
σβασης στον τοπικό βρόχο και τις συναφείς εγκαταστά¬ 
σεις του. 

4. Η κοστολόγηση των υπηρεσιών της εταιρείας Οργα¬ 
νισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΟΤΕ ΑΕ, γίνεται με 
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τη χρήση δύο (2) επιμέρους κοστολογικών συστημάτων, 
τα οποία συνδέονται μεταξύ τους δεδομένου ότι το δεύ¬ 
τερο χρησιμοποιεί για την έκδοση αποτελεσμάτων στοι¬ 
χεία που εξάγονται από το πρώτο. Ειδικότερα: 

α. το Κοστολονικό Σύστηυα. το οποίο βασίζεται στο 
πρότυπο του Πλήοως Κατανευηυένου Κόστους (ΠΚΚ) 

Το εν λόγω σύστημα εγκρίθηκε από την ΕΕΤΤ αρχικά με 
την ΑΠ ΕΕΤΤ 210/10/28.2.2001 . αλλά μόνο ως κατάλληλο 
κοστολογικό σύστημα για την κοστολόγηση των υπηρε¬ 
σιών φωνητικής τηλεφωνίας και μισθωμένων γραμμών, 
ενώ εν συνεχεία, κατόπιν δύο διαδοχικών κοστολογικών 
ελέγχων που διενεργήθηκαν για λογαριασμό της ΕΕΤΤ, 
από ανεξάρτητους ελεγκτές, τροποποιήθηκε με τις Απο- 
φάσειςτης ΕΕΤΤ υπ’αριθ.: 

- ΑΠ.: 243/29/22.01.2002 "Τροποποίηση της απόφασης 
της ΕΕΤΤ ΑΠ. 210/10/28.02.2001 σχετικής με την Έγκρι¬ 
ση του Επιχειρησιακού Κοστολογικού Συστήματος 
(ΕΚΟΣ) του ΟΤΕ (Υιοθέτηση Βελτιωτικών Επεμβάσεων ή / 
και μεταβολών στο Ε.Κ.Ο.Σ)"και 

- ΑΠ ΕΕΤΤ 304/34/23.1.2004 "Υιοθέτηση τροποποιήσε¬ 
ων / βελτιωτικών επεμβάσεων στο κοστολογικό σύστημα 
του ΟΤΕ (Μεθοδολογία ΠΚΚ-ΙΚ, μεθοδολογία ΜΜΕΚ-ΤΚ, 
Λογιστικός Διαχωρισμός"), 

με τις οποίες υιοθετήθηκαν βελτιωτικές επεμβάσεις 
ή/και μεταβολές επί του "Ε.ΚΟ.Σ." του ΟΤΕ, σε συμμόρ¬ 
φωση με τις επιταγές της κοινοτικής και εθνικής νομοθε¬ 
σίας καθώς και τις αρχές της οικονομικής επιστήμης και 
επιβλήθηκε στον ΟΤΕ η υποχρέωση να υλοποιήσει αυτές 
με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως εφαρμόζοντας τις ανα¬ 
γκαίες τροποποιήσεις επί του κοστολογικού του συστή¬ 
ματος στα εκεί προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. 

β. το Κοστολονικό Σύστηυα του Μέσου Μακοοποόθε- 
συου ΕπαυΕητικού Κόστους υε βάση το Τοένον κόστος 
(Μ.Μ.Ε.Κ/Τ.Κ. ΙΒΑΙΟ/ΟΟΑ) νια τις υπηρεσίες διασύνδε¬ 
σης (συμπεριλαμβανομένης της προεπιλογής φορέα κα¬ 
θώς και της φορητότητας αριθμών) και αδεσμοποίητης 
πρόσβασης στον τοπικό βρόγο 

Το εν λόγω κοστολογικό σύστημα εγκρίθηκε απάτην ΕΕΤΤ 
αρχικά με την ΑΠ.: 252/67/29.4.2002. υόνο όυως ωσποοστις 
αονέσ του και υε τη οητή επιφύλαΕη της επανεΕέτασησ των 
ενλόνω αργών, υετά την ποώτη εωαουονή τους. 

Ακολούθως, κατόπιν δύο διαδοχικών κοστολογικών 
ελέγχων που διενεργήθηκαν για λογαριασμό της ΕΕΤΤ, 
από ανεξάρτητους ελεγκτές, η ανωτέρω μεθοδολογία 
τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ υπ’αριθ.: 

- ΑΠ.: 266/95/1.11.2002, "Τροποποιήσεις του Επιχειρη¬ 
σιακού Κοστολογικού Συστήματος του ΟΤΕ (ΕΚΟΣ), βα¬ 
σιζόμενου στο Πρότυπο (Μεθοδολογία) του Μέσου Μα¬ 
κροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον 
Κόστοςτων Παγίων ("Μ.Μ.Ε.Κ./ΤΚ" - "ΙΒΑΙΟ/ΟΟΑ")", και 

- ΑΠ ΕΕΤΤ 304/34/23.1.2004 "Υιοθέτηση τροποποιήσε¬ 
ων / βελτιωτικών επεμβάσεων στο κοστολογικό σύστημα 
του ΟΤΕ (Μεθοδολογία ΠΚΚ-ΙΚ, μεθοδολογία ΜΜΕΚ-ΤΚ, 
Λογιστικός Διαχωρισμός" 

με τις οποίες υιοθετήθηκαν βελτιωτικές επεμβάσεις 
ή/και μεταβολές επί του συγκεκριμένου κοστολογικού 
συστήματος του ΟΤΕ, σε συμμόρφωση με τις επιταγές 
της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας καθώς και τις αρ¬ 
χές της οικονομικής επιστήμης, και επιβλήθηκε στον ΟΤΕ 
η υποχρέωση να υλοποιήσει αυτές με κάθε πρόσφορο 
μέσο, ιδίως εφαρμόζοντας τις αναγκαίες τροποποιήσεις 
επί του κοστολογικού του συστήματος, στα εκεί προβλε¬ 
πόμενα χρονοδιαγράμματα. 


Οι βελτιωτικές προτάσεις χωρίζονται σε δύο βασικές 
κατηγορίες, ανάλογα μετο αν αφορούν Τροποποίηση της 
Ενκεκοιυένησ Μεθοδολονίας του ΟΤΕ ή την οοθή υλο¬ 
ποίηση / εφαουονή της από τον ΟΤΕ. 

5. Σύυωωνα υε το άοθοο 1 της ΑΠ ΕΕΤΤ 304/34/2004, οι 
Τροποποιήσεις / Βελτιωτικές Επεμβάσεις οι οποίες επι¬ 
βλήθηκαν με την ανωτέρω απόφαση "αναφέρονται στο 
Κοστολογικό Σύστημα του ΟΤΕ (Μεθοδολογία ΠΚΚ-ΤΚ, 
Μεθοδολογία ΜΜΕΚ-ΤΚ), όπως αυτό έχει εγκριθεί με τις 
σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ και τις τροποποιήσεις αυ¬ 
τών (ΑΠ ΕΕΤΤ υπ’αριθ. 210/10/2001, τροποποιηθείσα με 
την ΑΠ ΕΕΤΤ 243/29/22.01.2002, και 252/67/29.4.2002, 
τροποποιηθείσα μετηνΑΠ ΕΕΤΤ 266/95/1.11.2002), απο¬ 
τελούν ενιαίο σύνολο με τις ανωτέρω Αποφάσεις και τρο¬ 
ποποιούν αυτές, κατά το μέρος που ρυθμίζουν διαφορε¬ 
τικά ζητήματα που ήδη ρυθμίζονται σε αυτές, μόνο ως 
προς τις αντίστοιχες διατάξεις." 

6. Στα πλαίσια αυτά η ΕΕΤΤ επέβαλε στον ΟΤΕ την υπο¬ 
χρέωση να τροποποιήσει αντίστοιχα το κοστολογικό του 
σύστημα ή / και να βελτιώσει τις διαδικασίες εφαρμογής 
του προκειμένου να εξασφαλίσει την ορθή έκδοση απο¬ 
τελεσμάτων των επόμενων χρήσεων στα σημεία εκείνα 
στα οποία εντοπίσθηκαν σφάλματα κατά τον έλεγχο 
2003. Παράλληλα, σύμφωνα και μετά αναφερόμενα στις 
ΑΠ ΕΕΤΤ 299/46/2003 και 300/47/2003 (ΦΕΚ 1925/ 
Β/2003), διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση του ΟΤΕ με μια 
σειρά εκ των Βελτιωτικών Προτάσεων που του επιβλήθη¬ 
καν με τις υπ’αριθ. 243/29/22.01.2002 και 266/95/ 
1.11.2002 Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, καθώς και με λοιπές υπο¬ 
χρεώσεις κοστοστρέφειας των υπό ρύθμιση υπηρεσιών 
(ιδίως ΑΠ ΕΕΤΤ 277/63/28.2.2003 (ΦΕΚ 331/Β/2003) και 
ΑΠ ΕΕΤΤ.: 278/64/14.3.2003, ΦΕΚ457/Β/2003)) στις οποί¬ 
ες ο ΟΤΕ κλήθηκε εκ νέου να συμμορφωθεί. 

7. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ όφειλε να υλοποιήσει τις 
ανωτέρω βελτιωτικές τροποποιήσεις, άμεσα, και πάντως 
για την έκδοση των αποτελεσμάτων του έτους 2004, με 
βάση απολογιστικά στοινεία 2002. 

8. Με το ανωτέρω σχετ. κβ, κατόπιν διαγωνιστικής δια¬ 
δικασίας, ανατέθηκε σε ανεξάρτητο ελεγκτή ο έλεγχος 
συμμόρφωσης του ΟΤΕ με τις υποχρεώσεις κοστοστρε- 
φούς τιμολόγησης των υπό ρύθμιση υπηρεσιών όπως αυ¬ 
τές επιβάλλονται από την κείμενη εθνική και κοινοτική νο¬ 
μοθεσία και τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ και συγκε¬ 
κριμένα ο έλεγχος συμμόρφωσης του κοστολογικού 
συστήματος του ΟΤΕ με τις εγκριθείσες μεθοδολογίες 
συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των βελτιωτι¬ 
κών επεμβάσεων του προηγούμενου ελέγχου, καθώς και 
ο έλεγχος κοστοστρέφειας των σχετικών τελών για τις 
υπό ρύθμιση υπηρεσίες έτους 2004, με βάση απολογιστι¬ 
κά στοιχεία 2002. 

9. Τα πορίσματα του ελέγχου εκτίθενται αναλυτικά στα 
ανωτέρω σχετ. νζ. Παραδοτέα του Έργου, όπως αυτά 
υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Έρ¬ 
γου. Τα βασικά πορίσματα του ελέγχου, όσον αφορά στον 
έλεγχο της μεθοδολογίας κοστολόγησης ή / και της ορ¬ 
θής υλοποίησής της από τον ΟΤΕ, καθώς και τα αποτελέ¬ 
σματα για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες χονδρικής του ΟΤΕ 
για το έτος 2004 με βάση απολογιστικά στοιχεία 2002, 
αναφέρονται στα κεφάλαια I και II της παρούσας. 

10. Επισημαίνεται ότι η παρούσα απόφαση περιορίζεται 
στα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου όσον αφο¬ 
ρά στις υπό ρύθμιση υπηρεσίες χονδρικής του ΟΤΕ δε¬ 
δομένου ότι ο ΟΤΕ δεν υπέβαλε, σύμφωνα μετο άρθρο 4 
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παράγραφος 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 277/64/2003 (βλ. ανωτέρω 
στην παράγραφο 1), την πλήρη τιμολογιακή του πολιτική 
σε επίπεδο λιανικής, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα 
της ΕΕΤΤ: 

I. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜ¬ 
ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΕΤΤ ΑΠ 
ΕΕΤΤ 304/34/2004 

Α. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΚΚ-ΤΚ 

ία) Επισκόπηση Εφαρμογής Βελτιωτικών Προτάσεων 
που αφορούν στο ΠΚΚ 

Από τον έλεγχο συμμόρφωσης του ΟΤΕ με τις βελτιωτι¬ 
κές προτάσεις που περιλαμβάνονται στην απόφαση της 
ΕΕΤΤ ΑΠ. 304/34/23.1.2004 σχετικά με μεθοδολογία του 
Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους (ΠΚΚ - ΤΚ) προέκυψαν 
τα ακόλουθα: 

1. Ενσωμάτωση παραγόντων αποδοτικότητας προκει- 
υένου να απεικονισθεί ο αντίκτυπος της νέας τεγνολο- 
νίας: Ο ΟΤΕ δεν εισήγαγε παράγοντες αποδοτικότητας 
στο σύστημα κοστολόγησης που αφορά κυρίως Εξωτερι¬ 
κές κτιριακές εγκαταστάσεις (σωλήνες, αγωγοί, καλώ¬ 
δια), Εσωτερικές εγκαταστάσεις (μεταγωγή, μετάδοση), 
Δευτερεύουσα εγκατάσταση (κυρίως εξοπλισμός τά¬ 
σης), και τέλος Αποθέματα (αφορά τη διόρθωση του συ¬ 
στήματος απεικόνισης των αποθεμάτων του ΟΤΕ). 

2. Επαναποοσδιοοισυός αποσβέσεων Βάση ποανυατι- 
κήο ωφέλιυηο ύωήο: Ο ΟΤΕ και στην παρούσα χρήση χρη¬ 
σιμοποίησε τους φορολογικούς συντελεστές απόσβεσης 
των στοιχείων του Πάγιου Ενεργητικού και δεν επανα¬ 
προσδιόρισε τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις αποσβέ¬ 
σεις χρήσεων βάσει της ωφέλιμης ζωής των παγίων του. 

3. Κατανουή κόστους επιγειοηυατικών δραστηριοτή¬ 
των σε προϊόντα γονδοικήο και λιανικήο υισθωυένων 
νοαυυών. Ο διαχωρισμόςτου ΟΤΕ μεταξύ υπηρεσιών λια¬ 
νικής και χονδρικής μισθωμένων γραμμών βασίζεται σε 
εκτιμήσεις και όχι σε τεκμηριωμένα δεδομένα για δύο βα¬ 
σικές παραμέτρους, τα έσοδα χονδρικών μισθωμένων 
γραμμών και τους όγκους χονδρικών μισθωμένων 
γραμμών. {Το εν λόγω θέμα της κοστολόγησης των μι¬ 
σθωμένων γραμμών αναλύεται περαιτέρω στην παρά¬ 
γραφο 10.1 του κεφαλαίου I. Α (β) της παρούσας}. 

4. Κόστη υπηρεσιών θυοών και υπηρεσιών σηυατοδο- 
σίας για διασύνδεση. 

Μετην υπ’ αριθ. Ι.Α.3.2 Βελτιωτική Πρόταση της ΕΕΤΤ ο 
ΟΤΕ κλήθηκε να εντάξει πλήρως τις υπηρεσίες θυρών 
(ψηφιακές παροχές Ε1) και σηματοδοσίας ως προϊόντα 
στο κοστολογικό του σύστημα και να προβεί σε υπολογι¬ 
σμό κοστοστρεφών τελών για τις εν λόγω υπη ρεσίες, άμε¬ 
σα και σε κάθε περίπτωση κατά την έκδοση αποτελεσμά¬ 
των χρήσης με απολογιστικά στοιχεία 2002. Ιδίως, ο ΟΤΕ 
κλήθηκε α) να απομονώσει τα συγκεκριμένα κόστη, β) να 
δημιουργήσει τη σωστή μεθοδολογία για να αναγνωρίσει 
τα στοιχεία σε επίπεδο 050 (δεδομένων εισόδου) του κο- 
στολογικού συστήματος καθώς και γ) να τα επιμερίσει 
στις αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Κατά τον έλεγχο εντοπίσθηκαν και διορθώθηκαν μεθο¬ 
δολογικά προβλήματα που αφορούν στην κατανομή του 
κόστους των θυρών διασύνδεσης, τα οποία οδηγούσαν 
σε διπλό καταλογισμό δεδομένων εισόδου σε χονδρικές 
υπηρεσίες για το ίδιο στοιχείο κόστους. 

5. Μεθοδολονία εκτίυπσης της ευθείας απόστασης σε 

γιλιόυετοα νια κάθε τύπο υισθωυένης νοαυυής και 

τυηυατικού κυκλώυατος. Σε αυτή τη χρήση ο ΟΤΕ ναι μεν 
παρείχε ευθύγραμμες αποστάσεις για τις μισθωμένες 


γραμμές, αλλά παραμένουν σε εκκρεμότητα ουσιώδη ζη¬ 
τήματα που αφορούν στις αποστάσεις και την εφαρμογή 
τους στο σύστημα κοστολόγησης μισθωμένων γραμμών. 
{Το εν λόγω θέμα της κοστολόγησης των μισθωμένων 
γραμμών αναλύεται περαιτέρω στην παράγραφο 10.6 
του κεφαλαίου I. Α (β) της παρούσας}. 

6. Μέθοδος προβλέψεων σχετικά με τις μισθωμένες γραμ¬ 
μές. Η τρέχουσα μέθοδος προβλέψεων που ακολουθεί ο ΟΤΕ 
δεν καλύπτει τον απαιτούμενο βαθμό πρόβλεψης των 
επιμέρους στοιχείων κόστους, εσόδων και όγκων και μπορεί 
ακόμη να δημιουργήσει διακυμάνσεις στα προβλεπόμενα κό¬ 
στη για υπηρεσίες υψηλής ανάπτυξης/ύφεσης. Σημειώνεται 
ότι για το σκοπό βελτίωσης της μεθοδολογίας προβλέψεων ο 
ΟΤΕ όφειλε, ήδη με την ΑΠ ΕΕΤΤ 243/29/22.1.2002 παραγρ. 
6.5 να παρουσιάσει προϋπολογισμό δαπανών σετεταρτοβάθ- 
μιο επίπεδο λογαριασμών της λογιστικής. {Το θέμα της κο¬ 
στολόγησης των μισθωμένων γραμμών αναλύεται περαιτέρω 
στην παράγραφο 10 του κεφαλαίου I. Α (β) της παρούσας}. 

7. Παράγοντες δρομολόγησης για μισθωμένες γραμ¬ 
μές. Ο ΟΤΕ δεν απέδειξε τους παράγοντες δρομολόγη¬ 
σης που πρότεινε για τις μισθωμένες γραμμές, ιδίως προ¬ 
σκομίζοντας αναλυτική και ακριβή τεχνική μελέτη η οποία 
να υποστηρίζεται / τεκμηριώνεται από πραγματικά δεδο¬ 
μένα δικτύου και να παρουσιάζει τη χρήση των στοιχείων 
δικτύου ανά προϊόν μισθωμένης γραμμής, ως όφειλε. {Το 
εν λόγω θέμα της κοστολόγησης των μισθωμένων γραμ¬ 
μών όσον αφορά στους παράγοντες δρομολόγησης ανα¬ 
λύεται περαιτέρω στην παράγραφο 10.2του κεφαλαίου I. 
Α (β) της παρούσας}. 

8. Μέσος σταθμικός παράγοντας (συντελεστής) κίνη¬ 
σης για ισοδύναμη κίνηση μισθωμένης γραμμής. Υπολο¬ 
γίστηκε, με βάση τα υποβληθέντα από τον ΟΤΕ στοιχεία, 
ο σταθμικός συντελεστής κίνησης και προσδιορίστηκε η 
ισοδύναμη κίνηση για κάθε ένα από τους τύπους 
μισθωμένων γραμμών. Ωστόσο, ο ΟΤΕ οφείλει να πραγ¬ 
ματοποιήσει τεκμηριωμένη τεχνική μελέτη για τον προσ¬ 
διορισμό του μέσου σταθμικού συντελεστή κίνησης για 
την επόμενη χρήση. {Το εν λόγω θέμα της κοστολόγησης 
των μισθωμένων γραμμών αναλύεται περαιτέρω στην πα¬ 
ράγραφο 10.3του κεφαλαίου I. Α (β) της παρούσας}. 

9. Επιυερισιαόςτης υετάδοσπς ΡΡΗ-5ΡΗ στα προϊόντα 
μισθωμένων γραμμών. Ο ΟΤΕ δεν έχει τροποποιήσει τη 
μεθοδολογία για να ενσωματώσει τη σχετική υπ’αριθ. I Α 
3.9 βελτιωτική πρόταση της ΕΕΤΤ διεξάγοντας μία τεκμη¬ 
ριωμένη ανάλυση ώστε να εξασφαλίσει αποτελεσματικά 
αιτιώδη επιμερισμότων ΡΩΗ και 3ΩΗ. Ο ΟΤΕ ισχυρίζεται 
πως δεν έχει διαθέσιμη πληροφόρηση για τον επιμερισμό 
του κόστους και επομένως δεν μπορεί να ορίσει μία μέθο¬ 
δο επιμερισμού, η οποία να ενσωματώνει ποια προϊόντα 
μισθωμένων γραμμών θα πρέπει να απορροφούν αναλο¬ 
γικά περισσότερα κόστη από τα πάγια ΡΩΗ και 8ΩΗ και 
ποια λιγότερα. 

Ανεξάρτητα από τη βασιμότητα του ισχυρισμού του 
ΟΤΕ, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ίδια βελτιωτική 
πρόταση, σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν υπάρ- 
γουν διαθέσιυα λειτουονικά δεδουένα νια την παρούσα 
γοήση και υόνο κατ’εΕαίοεση, ίαπολονιστικά στοιγεία 
2002) ο ΟΤΕ, οφείλει να παρουσιάσει επαρκή δεινυατο- 
ληψία. Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ έγειτην υπο- 
γρέωση. με βάση την κείμενη νομοθεσία να συγκεντρώνει 
και να τηρεί διαθέσιμα τα εν λόγω λειτουργικά δεδομένα. 

10. Εναουόνιση λοναοιασυών κόστους υε στοιγεία ει¬ 
σόδου στο κοστολογικό. 
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Σε κάποιους λογαριασμούς διαπιστώθηκαν διαφορο¬ 
ποιήσεις σε σχέση με τη σχετική βελτιωτική πρόταση της 
ΕΕΤΤ, υπ’αριθ. IΑ. 5 . 

11. Επιγορηγήσεις Παγίων. Ο ΟΤΕ δεν προχώρησε σε 
αντιστοίχηση των αποσβέσεων για κάθε κατηγορία παγί¬ 
ου, (βελτιωτική πρόταση υπ’αριθ. ΙΑ. 7) αλλά χρησιμοποί¬ 
ησε έναν ενιαίο συντελεστή μερισμού. 

12. Σνέσεις Ομάδων ίΟι-ουρ ΒθΙείίοηε). Ο ΟΤΕ δεν πα¬ 
ρουσίασε αναλυτικά τις ρωυρ ΓΘίαΙίοηε και την επίδραση 
που αυτές έχουν στο κοστολογικό του σύστημα. 

Όσον αφορά στις βελτιωτικές προτάσεις που αφορούν 
στην ορθή υλοποίηση / εφαρμογή εγκεκριμένης μεθοδο¬ 
λογίας από τον ΟΤΕ επισημαίνονται τα εξής: 

13. Συμφιλίωση δεδομένων εισόδου με Οικονομικές κα¬ 
ταστάσεις: 

Κατά τον έλεγχο της συμφιλίωσης των δεδομένων ει¬ 
σόδου του κοστολογικού συστήματος με τις οικονομικές 
καταστάσεις του ΟΤΕ, διαπιστώθηκαν διαφορές, οι οποί¬ 
ες και διορθώθηκαν. Επιπλέον, εντοπίστηκαν καταχωρή¬ 
σεις λογαριασμών σε δεξαμενές κόστους διαφορετικές 
από αυτές που ορίζει η εγκεκριμένη μεθοδολογία, (βλέπε 
Παραδοτέα Ελέγχου σχετ. νζ'). 

14. Λοναριασυοί απασγολούυενου κεφαλαίου 

Στον έλεγχο του συστήματος της χρήσης αυτής ο ΟΤΕ 
δεν ακολούθησε την υπ’αριθ. I. Β. 10 βελτιωτική πρόταση 
της ΕΕΤΤ σε ότι αφορά την αφαίρεση ορισμένων λογα¬ 
ριασμών από το απασχολούμενο κεφάλαιο (βλέπε αναλυ¬ 
τικά Παραδοτέα Ελέγχου σχετ. νζ'). 

15. Ιδιοπαραγωγή. 

Κατά τον προηγούμενο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο ακο¬ 
λουθούμενος από τον ΟΤΕ τρόπος επιμερισμού της ιδιο- 
παραγωγής ανά περιφέρεια παρουσίαζε συγκεκριμένες 
ελλείψεις οι οποίες αντίκεινται στις υποχρεώσεις διαφά¬ 
νειας και κοστοστρέφειας. 

Στην παρούσα χρήση ο ΟΤΕ προέβη σε καταλογισμό 
του κόστους των αμοιβών προσωπικού που αναλογεί 
στην Ιδιοπαραγωγή με τη χρήση των ίδιων συστημάτων 
που χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη των Οικονομικών 
Καταστάσεων. 

Η πρακτική αυτή δεν βρίσκεται στα πλαίσια της σχετικής 
βελτιωτικής πρότασης της ΕΕΤΤ βάσει της οποίας απαιτεί¬ 
ται διασταύρωση των απαντήσεων που δίνονται στα ερω¬ 
τηματολόγια, η οποία αποτελεί αναγκαία δικλείδα ελέγχου 
της ορθής συμπλήρωσης αυτών, εξασφαλίζει εντούτοις τη 
συμφωνία με τις αρχές της Γενικής Λογιστικής. 

16. Έσοδα. 

Ο ΟΤΕ δεν δρομολόγησε σωστά κάποια από τα ποσά 
βάσει της μεθοδολογίας, αλλά τα συ μπεριέλαβε σε άλλες 
δεξαμενές κόστους (βλέπε αναλυτικά Παραδοτέα Ελέγ¬ 
χου σχετ. νζ'). 

17. Χρήση μηνιαίων υπολοίπων για το απασνολούμενο 
κεφάλαιο και νια τους βοαγυποόθεσυους γοεωστικούς 
λοναοιασυούς - Βελτιωτική Πρόταση υπ’αοιθ. I. Β, 13.1. 

Ο ΟΤΕ, στην ελεγχόμενη χρήση χρησιμοποίησε για τον 
υπολογισμό του απασχολούμενου κεφαλαίου και για 
τους βραχυπρόθεσμους χρεωστικούς λογαριασμούς τρι¬ 
μηνιαία υπόλοιπα, και όχι μηνιαία, ως όφειλε ήδη με βάση 
τη βελτιωτική πρόταση της ΕΕΤΤ (ΑΠ ΕΕΤΤ 243/29/2002, 
παράγραφος 6.6.1). 

18. Επιυεοισυός των εισπρακτέων απαιτήσεων σγετικά 
με το απασνολούμενο κεφάλαιο - Βελτιωτική Πρόταση 
υπ’αριθ. I. Β, 13.2 

Δεν ακολουθήθηκε ο επιμερισμός των εισπρακτέων 
απαιτήσεων σχετικά με το απασχολούμενο κεφάλαιο, 


σύμφωνα με την ανωτέρω βελτιωτική πρόταση της ΕΕΤΤ. 

19. Διαγωρισμός των γρεογράφων από το απασγο- 
λούυενο κεφάλαιο - Βελτιωτική υπ’αοιθ. I. Β, 13.3 

Ο ΟΤΕ δε διαχώρισε τα χρεόγραφα από το απασχο¬ 
λούμενο κεφάλαιο στην τρέχουσα χρήση. Σημειώνεται 
ότι η εν λόγω υποχρέωση είχε ήδη επιβληθεί με την ΑΠ 
ΕΕΤΤ 243/29/22.1.2002 (παράγραφος 6.6.2). 

20. Κατανομή απασγολούμενού κεφαλαίου - Βελτιωτική 
Πρόταση υπ’αριθ. I. Β, 13.4 

Σε ότι αφορά τις κλείδες μερισμού ο ΟΤΕ δεν ακολού¬ 
θησε τη βελτιωτική πρόταση της ΕΕΤΤ για τον μερισμό 
του λογαριασμού 875-Β0012-ΒΑΕ-ΜΑΟΗIΝ ΕΒ βάσει προ¬ 
σθηκών παγίων. Ειδικότερα δεν ακολούθησε μια συγκε¬ 
κριμένη δομή στην κατάρτιση του πίνακα υπολογισμού με 
βάση ισοζύγια, τα οποία συμφωνούν με τις οικονομικές 
καταστάσεις των τριμήνων ενώ παράλληλα οι λογ/σμοί 
επισφαλειών συ μψηφιζόμενοι με τους λογαριασμούς των 
προβλέψεών τους δεν θα πρέπει να αποτελούν μέρος του 
απασχολούμενου κεφαλαίου καθότι αποτελούν ουσιαστι¬ 
κά μη παραγωγικό και μη ανακτήσιμο κεφάλαιο. 

21. Κόστος δανειακών κεφαλαίων (Βά) - Βελτιωτική 
Πρόταση υπ’αριθ. I. Β, 14.2 

Ο ΟΤΕ δεν έχει υλοποιήσει τη βελτιωτική πρόταση της 
ΕΕΤΤ για τον συνυπολογισμότωνίίηαποίαΙ [0351119 ως δα¬ 
νειακά κεφάλαια, όταν υπολογίζει το κόστος των δανεια¬ 
κών κεφαλαίων. 

22. Κοιτήοια υεοισυού επινειοησιακών διεονασιών - 
Βελτιωτική Πρόταση υπ’αριθ. I. Β. 17 

Ο κοστολογικός έλεγχος ανέδειξε δυσκολία ελέγχου 
και έλλειψη διαφάνειας και αντιπροσωπευτικότητας σε 
σχέση με τα ερωτηματολόγια. Εντούτοις τα δεδομένα ει¬ 
σόδου στο κοστολογικό σύστημα βάσει των ερωτηματο¬ 
λογίων δεν δημιουργούν ουσιώδεις στατιστικές αποκλί¬ 
σεις σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις, λόγω της 
στάθμισης στην οποία προέβη ο ΟΤΕ. {Σχετικά μετά Ερω¬ 
τηματολόγια βλ. αναλυτικά την παράγραφο 1 του κεφα¬ 
λαίου I. Α (β) της παρούσας}. 

23. Δεξαμενή κόστους "Προσωπικό" - Βελτιωτική Πρό¬ 
ταση υπ’αοιθ. I. Β. 18 

Ο ΟΤΕ παρουσίασε νέα μεθοδολογία κατανομής των 
δραστηριοτήτων σε υποδραστηριότητες και των υπο- 
δραστηριοτήτων σε όυίΐόίηο όΙοοΙ<5 και τελικά προϊόντα, 
η οποία αποκλίνει σημαντικά από τη σχετική μεθοδολογία 
που είχε εγκρίνει η ΕΕΤΤ καθώς προσπαθεί να ενσωματώ¬ 
σει δραστηριότητες και υποδραστηριότητες σχετικές με 
τις νέες υπηρεσίες του ΟΤΕ. 

Η ορθότητα των κλείδων μερισμού που χρησιμοποιού¬ 
νται θα πρέπει να επανεξετασθούν συνολικά ως προς την 
αιτιότητα και την συναφειά τους. 

24. Δεξαμενή κόστους 'Δίκτυο" - Βελτιωτική Πρόταση 
υπ’αριθ. I. Β. 19 

Δεν ακολουθήθηκε η σχετική βελτιωτική της ΕΕΤΤ κα¬ 
θώς υπάρχουν ακόμη στοιχεία της δεξαμενής κόστους 
'Δίκτυο" τα οποία δεν κατανέμονται με βάση τους παρά¬ 
γοντες δρομολόγησης, όπως ορίζει η μεθοδολογία, αλλά 
άμεσα σε κάποια δραστηριότητα, χωρίς ο ΟΤΕ να προβεί 
στις απαραίτητες αλλαγές/συμπληρώσεις στη μεθοδο¬ 
λογία. 

25. Δεξαμενή κόστους "Μεταφορικά Μέσα"- Βελτιωτική 
Πρόταση υπ’αοιθ. I. Β, 20 

Ο ΟΤΕ δεν χρησιμοποίησε το κόστος κτήσεως ως πα¬ 
ράγοντα στάθμισης του κόστους των μεταφορικών μέ¬ 
σων. 
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Σημειώνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση είχε ήδη επιβλη¬ 
θεί με την ΑΠ ΕΕΤΤ 243/29/22.1.2002, παράγραφος 6.8.2 

26. ΔεΕαυενή κόστους "ΕονολάΒοι"- Βελτιωτική Πρότα¬ 
ση υπ’αοιθ. I. Β, 22 

Ο ΟΤΕ θα πρέπει να προβεί σε ταξινόμηση των συμβά¬ 
σεων με βάση το αντικείμενό τους, ώστε να εξασφαλισθεί 
ορθότερη κατανομή του κόστους. Σημειώνεται ότι η εν 
λόγω υποχρέωση είχε ήδη επιβληθεί με την ΑΠ ΕΕΤΤ 
243/29/22.1.2002, παράγραφος 6.8.4 

27. ΔεΕαυενή κόστους "Κτίρια" - Βελτιωτική Πρόταση 
υπ’αριθ. I. Β, 22 

Ο ΟΤΕ θα πρέπει να προβεί στην εισαγωγή στο κοστο- 
λογικό σύστημα κατανομής η οποία θα οδηγεί σε διάκρι¬ 
ση του κόστους με βάση την αρχή της αιτιότητας και θα 
δρομολογείτο κόστος της δεξαμενής "Κτίρια" σε Εμπορι¬ 
κές, Διοικητικές και Τεχνικές δραστηριότητες. 

Σημειώνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση είχε ήδη επιβλη¬ 
θεί με την ΑΠ ΕΕΤΤ 243/29/22.1.2002, παράγραφος 6.8.1 

28. ΔεΕαιιενή κόστους "ΕΕοδα" και "Φόοοι" - Βελτιωτική 
Πρόταση υπ'αοιθ. I. Β. 24 

Ο ΟΤΕ δεν περιέλαβε αναλυτική αναφορά στα κόστη 
που έχουν κατανεμηθεί μέσα στο μοντέλο στο οποίο έχει 
γίνει η κατανομή τους. Η παρατήρηση αυτή αφορά στην 
κατανομή των δαπανών που έχουν ομαδοποιηθεί στη δε¬ 
ξαμενή κόστους "Έξοδα" (0νΕΒΗΕΑϋ3). Γιατη δεξαμενή 
κόστους "Φόροι" (ΤΑΧ) ο ΟΤΕ τροποποίησε τη μεθοδολο¬ 
γία του σε σχέση με την προηγούμενη χρήση δρομολο¬ 
γώντας τα σχετικά κόστη όχι με βάση τα ήδη 
κατανεμημένα κόστη, αλλά με βάση τα έσοδα του κάθε 
προϊόντος. 

29. ΔεΕαυενές κόστους "Υλικά Γραφείου" και "Πληρο¬ 
φοριακά Συστήματα" Βελτιωτική υπ’αριθ. I. Β, 25 

Ο ΟΤΕ στην παρούσα χρήση παρουσίασε νέα μεθοδο¬ 
λογία βάσει της οποίας το κόστος της δραστηριότητας 
που αφοράη βελτιωτική πρόταση κατανέμεται στα τελικά 
σχετιζόμενα προϊόντα με βάση τα έσοδα. 

30. Δεξαμενές κόστους "Εξοπλισμός γραφείου" και 
"Αποσβέσεις δαπανών"- Βελτιωτική Πρόταση υπ’αριθ. I. 
Β, 26 

Ο ΟΤΕ δεν ακολούθησε τη σχετική βελτιωτική πρόταση 
της ΕΕΤΤ σύμφωνα με την οποία πρέπει να σταθμίζεται 
το κόστος του εξοπλισμού γραφείων με βάση τις δρα¬ 
στηριότητες που εκτελούνται (διαχείριση, χρηματοοικο¬ 
νομικές και εμπορικές δραστηριότητες). Αναφορικά με τη 
δεξαμενή κόστους "Αποσβέσεις δαπανών/ΑπιοάιζεΙίοη" ο 
ΟΤΕ στην παρούσα χρήση δενπροέβη, όπωςόφειλε, στη 
διαφοροποίηση των δαπανών αναδιοργάνωσης και εργα¬ 
τικής εισφοράς κινήτρων εθελούσιας εξόδου από τις υπό¬ 
λοιπες δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη 
δεξαμενή κόστους. 

31. ΔεΕαυενή κόστους "Διαφορές ΤΑΠ-ΟΤΕ" - Βελτιωτι¬ 
κή Πρόταση υπ'αοιθ. I. Β. 27 

Ο ΟΤΕ δεν ακολούθησε τη βελτιωτική πρόταση της 
ΕΕΤΤ σύμφωνα με την οποία η εν λόγω δαπάνη έπρεπε να 
θεωρηθεί ως "Εξοδο προηγούμενων χρήσεων". Αντ’αυ- 
τού ο ΟΤΕ προέβη στην κατανομή του κόστους σε όλα τα 
προϊόντα. Σημειώνεται ότι το εν λόγω κόστος θα πρέπει 
να επιβαρύνει μόνο τα προϊόντα λιανικής καθώς το έλ¬ 
λειμμα του ταμείου διενεργήθηκε από τις καταβολές συ¬ 
ντάξεων για τις οποίες δεν είχαν διενεργηθεί οι κατάλλη¬ 
λες κρατήσεις (εργοδοτικές εισφορές και εισφορές ερ¬ 


γαζομένων) στο παρελθόν, όπου ο ΟΤΕ παρείχε μόνο 
προϊόντα λιανικής. 

32. Μέθοδος ποοβλέΦεων κόστους, εσόδων και όνκων 
-Βελτιωτική Πρόταση υπ’αοιθ. I. Β, 28 

Ο ΟΤΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη λογική των δε¬ 
ξαμενών κόστους στην ανάπτυξη του προϋπολογισμού 
των λειτουργικών του δαπανών και συνακόλουθα να προ¬ 
βεί σε κατανομή αυτών σε τεταρτοβάθμιους λογαρια¬ 
σμούς της Γενικής Λογιστικής. 

Ο ΟΤΕ δεν εφάρμοσε την πρόταση της ΕΕΤΤ, η οποία 
ζητούσε την υλοποίηση της παραγρ. 6.5 της απόφασης 
ΕΕΤΤ 243/29/22.1.2002. Η σχετική πρόταση καλούσετον 
ΟΤΕ να προβεί στην ανάπτυξη του κοστολογικού του συ¬ 
στήματος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δέχεται στοιχεία για 
τις δαπάνες και το απασχολούμενο κεφάλαιο 
αναλελυμένα σε τεταρτοβάθμιο επίπεδο Γ ενικής Λογιστι¬ 
κής, βάσει της οποίας απαιτείτο και τα προϋπολογιστικά 
στοιχεία να είναι αναλυμένα σε τεταρτοβάθμιο επίπεδο. 

33. Τέλος παρακράτησης σταθερά σε κινητά και σταθε¬ 
ρά σε σταθερά - Βελτιωτική Πρόταση υπ’αοιθ. I. Β, 29 

Ο ΟΤΕ χρησιμοποίησε για τους επιμερισμούς τα καθα¬ 
ρά έσοδα για το τέλος παρακράτησης για κλήσεις από 
σταθερά σε σταθερά και τα ακαθάριστα έσοδα (περιλαμ¬ 
βάνουν και τα τέλη τερματισμού) για το τέλος παρακρά¬ 
τησης για κλήσεις από σταθερά σε κινητά. Ωστόσο, λόγω 
του γεγονότος ότι πρόκειται για παρόμοια προϊόντα, ο 
χειρισμός τους από άποψη μερισμών πρέπει να είναι πα¬ 
ρόμοιος. 

34. Διαδικασίες λονιστικού ελέννου στην εωαουονή του 
ΠΚΚ-Βελτιωτική Πρόταση υπ’αοιθ. I. Β, 30 

Σε αντίθεση με την υποχρέωση του ΟΤΕ με βάση τη σχε¬ 
τική βελτιωτική πρόταση της ΕΕΤΤ, δεν διαπιστώθηκε η 
ύπαρξη γραπτών οδηγιών και ακολουθούμενων διαδικα¬ 
σιών σχετικά με τη διασφάλιση της παραλαβής, επεξερ¬ 
γασίας και τελικής εισαγωγής των δεδομένων στο κοστο- 
λογικό σύστημα. 

35. Επιμερισμός περιοδικών τελών-Βελτιωτική Πρότα¬ 
ση υπ’αριθ. I. Β, 31 

Ο ΟΤΕ δεν έχει υλοποιήσει τη σχετική βελτιωτική πρό¬ 
ταση της ΕΕΤΤ και εξακολουθεί να επιμερίζει τα έσοδα 
επομένων χρήσεων με κριτήριο τα έσοδα και όχι άμεσα 
στις υπηρεσίες που αυτά αφορούν. 

36. Λεπτομερείς προτάσεις επί των κατανομών στοιγεί- 
ων δαπανών στις τελικές Υπηρεσίες-Βελτιωτική Πρόταση 
υπ’αοιθ. I. Β, 31 

Ο ΟΤΕ παρουσίασε νέα μεθοδολογία κατανομής των 
δραστηριοτήτων σε υποδραστηριότητες και των υπο- 
δραστηριοτήτων σε όυίΐάίηρ όΙοοΙ<5 και τελικά προϊόντα, 
η οποία αποκλίνει σημαντικά από τη σχετική βελτιωτική 
πρόταση της ΕΕΤΤ. 

37. Λονιστικός διανωοισυός στο ΠΚΚ - Βελτιωτικές 
Προτάσεις. Κεωάλαιο III της ΑΠ ΕΕΤΤ 304/34/2004 

Ο ΟΤΕ δεν προέβη σε διαχωρισμό και καταχώρηση των 
μισθωμένων γραμμών χονδρικής στην επιχειρησιακή λει¬ 
τουργία δικτύου. Οι μισθωμένες γραμμές συνολικά (τόσο 
χονδρικής όσο και λιανικής) καταχωρήθηκαν στην επιχει¬ 
ρησιακή λειτουργία λιανικής. 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το βαθμό πραγ¬ 
ματοποίησης από τον ΟΤΕ των βελτιωτικών προτάσεωνε- 
πί της μεθοδολογίας Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους 
(απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 304/34/23.1.2004): 
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Αρ. 

Πρότ 

ασης 

Περιγραφή 

Πραγ 

ματο 

ποιήθ 

ηκε 

Μερι 

κώς* 

Αεν 

πραγ 

ματο 

ποιήθ 

ηκε 


Μετάβαση και χρήση λογιστικής τρέχοντος κόστους 

X 



1 

Ενσωμάτωση παραγόντων αποδοτικότητας 
προκειμένου να απεικονισθεί ο αντίκτυπος της νέας 
τεχνολογίας 



X 

1 

Επαναπροσδιορισμός αποσβέσεων βάση πραγματικής 
ωφέλιμης ζωής 



X 

2 

Χρήση ιχιατίςεί ναΐιιεδ για τα Ίδια Κεφάλαια και τα 
ίϊηαηεΐαΐ Ιεαδεδ ως δανειακά κεφάλαια 


X 


3.1 

Κατανομή κόστους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
σε προϊόντα χονδρικής και λιανικής μισθωμένων 
γραμμών 


X 


3.2 

Κόστη Υπηρεσιών θυρών και υπηρεσιών 
σηματοδοσίας για διασύνδεση 


X 


3.3 

Μεθοδολογία εκτίμησης της ευθείας απόστασης σε 
χιλιόμετρα για κάθε τύπο μισθωμένης γραμμής και 
τμηματικού κυκλώματος 


X 


3.4 

Τμηματικά κυκλώματα 



X 

3.5 

Μισθωμένες γραμμές διασύνδεσης 


X 


3.6 

Μέθοδος προβλέψεων σχετικά με τις μισθωμένες 
γραμμές 


X 


3.7 

Παράγοντες δρομολόγησης για τις μισθωμένες 
γραμμές 



X 

3.8 

Μέσος σταθμικός παράγοντας (συντελεστής) κίνησης 


X 


3.9 

Επιμερισμός κόστους εξοπλισμού μετάδοσης ΡϋΗ - 
δϋΗ στα προϊόντα μισθωμένων γραμμών. 


X 


4 

Ενοίκια - Μισθωτήρια συμβόλαια 

X 



5 

Εναρμόνιση λογαριασμών κόστους με στοιχεία 
εισόδου στο κοστολογικό 


X 


6.1.1 

Επιμερισμός κόστους παγίων από το επίπεδο 050 του 
κοστολογικού συστήματος στο επίπεδο 1 των 6υΐ1<1ΐη§ 
όΙοοΕδ 290 (Ενέργεια) 

X 



6.1.2 

Επιμερισμός κόστους παγίων από το επίπεδο 050 του 
κοστολογικού συστήματος στο επίπεδο 1 των 6ιύ1(ύη§ 
61οοΕδ 290 (Κλιματισμός) 

X 



6.1.3 

Επιμερισμός κόστους παγίων από το επίπεδο 050 του 
κοστολογικού συστήματος στο επίπεδο 1 των 6ιιΐ1<3ΐη§ 
όΙοοΕδ 290 (Συστήματα διαχείρισης δικτύου) 

X 



6.1.4 

Κτίρια δικτύων 

X 



6.1.5 

Εξοπλισμός μετάδοσης 

X 
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Β 

Επιχορηγήσεις παγίων 


Β 


8 

Οεοαρ Κείαΐίοηδ 




9 

Συμφιλίωση δεδομένων εισόδου με Οικονομικές 
Καταστάσεις 

■ 

Β 


10 

Λογαριασμοί απασχολούμενου κεφαλαίου 


X 


11 

ίδιοπαραγωγή 


X 


12 

Εσοδα 


X 



Χρήση μηνιαίων υπολοίπων για το απασχολούμενο 
κεφάλαιο και για τους βραχυπρόθεσμους χρεωστικούς 
λογαριασμούς 



X 

13.2 

Επιμερισμός των εισπρακτέων απαιτήσεων σχετικά 
με το απασχολούμενο κεφάλαιο 



X 

13.3 

Διαχωρισμός των χρεωγράφων από το 
απασχολούμενο κεφάλαιο 



X 

13.4 

Κατανομή απασχολούμενου κεφαλαίου 



X 

14.1 

ΚίδΕ ρΓ6ΓΠΪαΐΤ1 

X 



14.2 

Κόστος δανειακών κεφαλαίων (Κά) 



X 

14.3 

Υπολογισμός του δεία 

X 



14.4 

Φορολογικός συντελεστής 

X 



15 

Διαχωρισμός της κίνησης 


X 


16 

Χρήση μονάδων δικτύου 

X 



17 

Κριτήρια μερισμού επιχειρησιακών διεργασιών 



X 

18 

Δεξαμενή κόστους «Προσωπικό» 


X 



Δεξαμενή κόστους «Δίκτυο» 



X 

20 

Δεξαμενή κόστους «Μεταφορικά Μέσα» 




21 

Δεξαμενή κόστους «Διαφήμιση» 




22 

Δεξαμενή κόστους «Εργολάβοι» 




23 

Δεξαμενή κόστους «Κτίρια» 



1 

24 

Δεξαμενές κόστους «Έξοδα» και «Φόροι» 



Β 

25 

Δεξαμενές κόστους «Υλικά γραφείου» και 
«Πληροφοριακά συστήματα» 




26 

Δεξαμενές κόστους «Εξοπλισμός γραφείου» και 
«Αποσβέσεις δαπανών» 



I 


Δεξαμενή κόστους «Διαφορές ΤΑΠ - ΟΤΕ» 



Β 

28 

Μέθοδος προβλέψεων κόστους, εσόδων και όγκων 


Β 


29 

Τέλος παρακράτησης 



X 

30 

Διαδικασίες λογιστικού ελέγχου στην εφαρμογή του 
ΠΚΚ 



X 

31 

Επιμερισμός περιοδικών τελών 



X 
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32 

Λεπτομερείς προτάσεις επί των κατανομών στοιχείων 
δαπανών στις τελικές υπηρεσίες 




33 

Λογιστικός διαχωρισμός ΡϋΟ 


X 



*Η μερικώς πραγματοποιηθείσα εφαρμογή δενσυνιστά 
πλήρη υλοποίηση των προτεινόμενων από την ΕΕΤΤ βελ¬ 
τιωτικών προτάσεων και επομένως θεωρείται ότι δεν έχει 
υλοποιηθεί η σχετική βελτιωτική πρόταση της ΕΕΤΤ. 

(β) Ουσιώδη Ευρήματα του Ελέγγου 

Ως βασικά πορίσματα του ελέγχου της μεθοδολογίας 
του Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους με βάση το Τρέχον 
Κόστος (ΠΚΚ-ΤΚ/ΡΟΟ-ΟΟΑ), τα οποία έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στην έκδοση των αποτελεσμάτων για τη χρήση 
2002 (απολογιστικά) και για τις χρήσεις 2003 και 2004 
(προϋπολογιστικά) επισημαίνονται τα εξής: 

1. Ερωτηματολόγια 

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο επιμερισμός ενός μεγά¬ 
λου μέρους από τα κόστη του ΟΤΕ γίνεται μέσω των Ερω¬ 
τηματολογίων. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται ιδίως για 
τον επιμερισμό των μισθών (και των σχετιζόμενων με αυ¬ 
τούς δαπανών). 

Ο έλεγχος των Ερωτηματολογίων ανέδειξε ιδίως: 

• Δυσκολία ελέγχου και έλλειψη διαφάνειας: Η μεθο¬ 
δολογία του ερωτηματολογίου είναι κατ’ αρχάςπαρόμοια 
με εκείνη που ακολουθήθηκε κατά την προηγούμενη χρή¬ 
ση, παρ’ όλ’ αυτά ο ΟΤΕ έχει αλλάξει πολλές διαδικασίες 
μέσα στη μεθοδολογία. Αυτές οι αλλαγές δυσκολεύουν 
τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα της 
προηγούμενης χρήσης. 

• Έλλειψη αντιπροσωπευτικότητας: τα ερωτηματολό¬ 
για δεν αντιπροσωπεύουν πάντα την ακριβή εκτίμηση της 
ανάλωσης χρόνου του προσωπικού, καθώς είναι σχεδόν 
αδύνατο να παραχθεί, κατά την εκ των υστέρων συμπλή¬ 
ρωσή τους από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών του 
ΟΤΕ, αντικειμενική κατανομή της ανάλωσης χρόνου του 
προσωπικού στις υποδραστηριότητες. 

Εντούτοις, από τον έλεγχο προέκυψε ότι τα δεδομένα 
εισόδου βάσει ερωτηματολογίων δεν δημιουργούν μεγά¬ 
λες στατιστικές αποκλίσεις για τις κύριες δραστηριότη¬ 
τες σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις, δεδομένου 
ότι ο ΟΤΕ προέβη σε στάθμιση των ερωτηματολογίων κα¬ 
τά τρόπο ώστε η κατανομή του προσωπικού στις κύριες 
δραστηριότητες να είναι παρόμοια μεταξύ των χρήσεων 
2001-2003 και 2002-2004. (βλέπε Παραδοτέα Ελέγχου 
σχετ. νζ'). 

Επισημαίνεται ότι όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω ο 
ΟΤΕ δεν υλοποίησε την υπ’αριθ. 17 Βελτιωτική Πρόταση, 
η οποία επιβλήθηκε σχετικά με την ΑΠ ΕΕΤΤ 304/34/2004. 

2. Ενσωυάτωση Παραγόντων Αποδοτικότητας / Επανα- 
ποοσδιοοισυός Αποσβέσεων 

Με την υπ’αριθ. Ι.Α.1 Βελτιωτική Πρόταση της ΕΕΤΤ ως 
αποτέλεσμα του ελέγχου 2003, για την έκδοση των απο¬ 
τελεσμάτων χρήσης 2004 (με απολογιστικά στοιχεία 
2002), ο ΟΤΕ όφειλε να προβεί στις αναγκαίες τροποποι¬ 
ήσεις του Κοστολογικούτου συστήματος προκειμένου να 
μεταβεί από την μεθοδολογία του Πλήρως Κατανεμημέ¬ 
νου Κόστους, με βάση το Ιστορικό Κόστος στη μεθοδο¬ 
λογία του Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους με βάση το 
Τρέχον Κόστος. 

Στα πλαίσια της μεταβάσης και χρήσης της Λογιστικής 
Τρέχοντος Κόστους (ΩΩΑ), ο ΟΤΕ κλήθηκε να: 


• ενσωματώσει παράγοντες αποδοτικότητας προκει¬ 
μένου να απεικονιστεί ο αντίκτυπος της νέας τεχνολογίας 
στις επιμέρους διαδικασίες, 

• να επαναπροσδιορίσει τις αποσβέσεις του σύμφωνα 
με την πραγματική ωφέλιμη ζωή τους 

Ο ΟΤΕ δεν προέβη στη διόρθωση της διάρκειας ζωής 
των παγίων στην «οικονομική» διάρκεια ζωής τους, ούτε 
προχώρησε σε αποσβέσεις βάσει πραγματικής ωφέλιμης 
ζωής, ούτε ενσωμάτωσε παράγοντες αποδοτικότητας, 
όπως ορίζεται σχετικά στις βελτιωτικές προτάσεις της 
απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 304/34/2004. 

3. Κατανομή Εσόδων 

Ο ΟΤΕ δεν καταχώρησε στο κοστολογικό του σύστημα 
σωστά τα έσοδα, κάτι που διορθώθηκε από τον έλεγχο. Η 
επίδραση της ανωτέρω διόρθωσης είναι σημαντική, κα¬ 
θώς το ύψος των εσόδων των προϊόντων, αποτελεί κριτή¬ 
ριο μερισμού τόσο μέρους των λειτουργικών δαπανών, 
όσο και μέρους του κόστους απασχολούμενου κεφαλαί¬ 
ου στις υπηρεσίες. Επιπλέον, η ορθή κατανομή των εσό¬ 
δων έχει σημαντική επίδραση στις Καταστάσεις Λογιστι¬ 
κού διαχωρισμού. 

4. Απασγολούυενο Κεφάλαιο 

Ο ΟΤΕ δεν ακολούθησε τη βελτιωτική πρόταση υπ’αριθ. 
I. Α. 10 της ΑΠ ΕΕΤΤ 304/34/2004 σε ό,τι αφορά την αφαί¬ 
ρεση ορισμένων λογαριασμών από το απασχολούμενο 
κεφάλαιο (βλ αναλυτικά Παραδοτέα Ελέγχου σχετ. νζ'). 

5. Ιδιοπαραγωγή 

Ως προς τις λειτουργικές δαπάνες, από τον έλεγχο 
προέκυψε ότι ο ΟΤΕ είχε προβεί σε λανθασμένο υπολο¬ 
γισμό της Ιδιοπαραγωγής, ο οποίος και διορθώθηκε 
(σχετ. νζ'). 

6. Επιυεοισυός Βάσει Εσόδων 

Ο έλεγχος ανέδειξε ασυμφωνία σχετικά με τους επι- 
μερισμούς βάσει εσόδων, δεδομένου ότι ο ΟΤΕ για τον 
επιμερισμό του κόστους κάποιων υπηρεσιών είχε χρη¬ 
σιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα, ενώ για κάποιες άλλες 
υπηρεσίες είχε χρησιμοποιήσει τα ακαθάριστα έσοδα. 
Επισημαίνεται, ότι η εσφαλμένη χρήση των εσόδων ως 
βάση μερισμού διαφόρων κατηγοριών εξόδων μπορεί να 
οδηγήσει σε σημαντικές αλλοιώσεις στα κόστη των υπη¬ 
ρεσιών που εξάγονται από το κοστολογικό σύστημα. 

7. Κόστος Υπηρεσιών Ουρών Διασύνδεσης και Σηματο¬ 
δοσίας 

Σχετικά με το κόστος υπηρεσιών θυρών (πορτών δια¬ 
σύνδεσης) και υπηρεσιών σηματοδοσίας για διασύνδεση, 
παρατηρήθηκαν μεθοδολογικές ασυμφωνίες τόσο στον 
διαχωρισμό μεταξύ αυτών των δύο υπηρεσιών όσο και σε 
επιμερισμούς παγίων που οδηγούσαν σε διπλό καταλογι¬ 
σμό. Έγιναν συγκεκριμένες αλλαγέςτου εφαρμοζόμενου 
μοντέλου με αποτέλεσμα την επίλυση αυτών των προ¬ 
βλημάτων, ώστε οι τιμές οι οποίες προέκυψαν θεωρού¬ 
νται ως κοστοστρεφείς. 

8. Παράγοντες (Συντελεστές) Δρομολόγησης 

Σχετικά με τους παράγοντες δρομολόγησης, εν γένει, ο 

ΟΤΕ πραγματοποίησε κάποιες στατιστικές αναλύσεις για 
τις υπηρεσίες φωνής και τις υπηρεσίες άίαΙ υρ σύνδεσης 
στο ΙηίΘΓΠθί. Επίσης, βελτίωσε την αντικειμενικότητα των 
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πληροφοριών των παραγόντων δρομολόγησης για κά¬ 
ποιες υπηρεσίες κίνησης με τη δημιουργία μοντέλων (πα¬ 
ραγόντων δρομολόγησης) τα οποία βασίζονται σε δειγ¬ 
ματοληπτικούς ελέγχους. 

Εντούτοις στην περίπτωση συγκεκριμένων υπηρεσιών, 
ιδίως των υπηρεσιών μισθωμένων γραμμών, και παρά το 
γεγονός ότι για τους επιμερισμούςτου κόστους ο υπολο¬ 
γισμός των παραγόντων δρομολόγησης για τις μισθωμέ¬ 
νες γραμμές, είναι αναγκαίος, ο ΟΤΕ για την εκτίμησή 
τους χρησιμοποίησε γενικές παραδοχές, οι οποίες είναι 
αδύνατο να ελεγχθούν ή να επιβεβαιωθούν με μετρήσεις, 
χωρίς να προβεί στην υλοποίηση δειγματοληπτικών ελέγ¬ 
χων, που θα συνιστούσε τουλάχιστον ένα στοιχείο αντι¬ 
κειμενικής εκτίμησης. Επισημαίνεται ότι π ύπαοΕπ της 
σγετικήσ πληροφορίας είναι απολύτως απαραίτητη νια 

την κοστολόγηση των μισθωμένων γραμμών και ο ΟΤΕ 

πρέπει να πραγματοποιήσει στατιστικούς δειγματοληπτι¬ 

κούς ελέγγους ή οποιαδήποτε άλλη μελέτη για να εξα¬ 
σφαλίσει όσο πιο ακριβή πληροφορία για τους παράγο- 
ντες δοοιιολόνπσπς. 

9. Αποτίυηση Των Παγίων Σε Τοέγον Κόστος 

Ο τρόπος αποτίμησης των παγίων σε τρέχον κόστος 
(00Α) προϋποθέτει τον υπολογισμό της τρέχουσας μο¬ 
ναδιαίας τιμής για κάθε κατηγορία παγίου και το πλήθος 
των ισοδύναμων εγκατεστημένων μονάδων. 

Ο ΟΤΕ παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες στο θέμα αυ¬ 
τό. Η μεθοδολογία που ακολουθεί για τον υπολογισμό της 
τρέχουσας τιμής πολλών παγίων δεν παρουσιάζει σαφή 
δομή και χρησιμοποιεί υποθέσεις που βασίζονται σε κρί¬ 
σεις των ειδικών του ΟΤΕ, οι οποίες είναι αδύνατο να ελεγ¬ 
χθούν. Οι κρίσεις αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε αποτε¬ 
λέσματα που εισάγουν διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος κάποι¬ 
ων υπηρεσιών, μη δυνάμενες να αιτιολογηθούν 
αντικειμενικά. Ο ΟΤΕ χρησιμοποιεί τις κρίσεις των ειδικών 
λόγω της έλλειψης τόσο των σχετικών πληροφοριών όσο 
και εσωτερικών προτυποποιημένων μεθοδολογιών. Τα ίδια 
ισχύουν και ως προς τις εγκατεστημένες μονάδες, ωστόσο 
εδώ το μεγαλύτερο πρόβλημα προκύπτει από την έλλειψη 
πληροφοριών, τις οποίες όφειλε να συγκεντρώνει ο ΟΤΕ. 

10. Υπηρεσίες Μισθωυένων Γοαυυών 

Ο κοστολογικός έλεγχος οδήγησε στο συμπέρασμα ότι 
τα αποτελέσματα του κοστολογικού συστήματος που 
υπέβαλε ο ΟΤΕ για τις υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών 
(συμπεριλαμβανομένου του κόστους σύνδεσης) δεν μπο¬ 
ρούν να θεωρηθούν κοστοστοεφή ιδίως νια τους εΕής λό¬ 
γους: 

> Ο ΟΤΕ δεν διέθεσε στα πλαίσια του Ελέγχου τεκμη¬ 
ριωμένα δεδομένα για δύο βασικές παραμέτρους που 
απαιτούνται για τον διαχωρισμό μεταξύ Χονδρικής και 
Λιανικής, ανάτύπο μισθωμένης γραμμής, ήτοι: 

• έσοδα μισθωμένων γραμμών χονδρικής 

• όγκους μισθωμένων γραμμών χονδρικής. 

Για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα που προκύπτουν σε 
σχέση με τον διαχωρισμό Χονδρικής - Λιανικής ανά τύπο 
μισθωμένης γραμμής με βάση τις εκτιμήσεις αυτές, κρί- 
νονται ως αναξιόπιστα. 

> Οι συντελεστές δρομολόγησης είναι αναξιόπιστοι 

> Η μεθοδολογία εξαγωγής από το κόστος μετάδοσης 
του μέρους του κόστους που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες 
μισθωμένων γραμμών δεν είναι αρκούντως ακριβής 

Ειδικότερα, αναλύονται περαιτέρω τα κύρια ζητήματα 
τα οποία ανέκυψαν στον κοστολογικό έλεγχο των υπηρε¬ 
σιών μισθωμένων γραμμών 


10.1 Κατανομή κόστους επιχειρηματικών δραστηριοτή¬ 
των σε προϊόντα χονδρικής και λιανικής μισθωμένων 
γραμμών. 

Τ α υποβληθέντα προς έλεγχο από τον ΟΤΕ στοιχεία πε¬ 
ριλάμβαναν ξεχωριστά προϊόντα χονδρικής και λιανικής 
υπηρεσιών μισθωμένων γραμμών. Εντούτοις ο ποανυα- 
τοποιηθείς από τον ΟΤΕ διαγωρισμός υπηρεσιών μισθω¬ 

μένων γραμμών σε υπηρεσίες γονδικής και λιανικής είναι 
αναξιόπιστος για τους παρακάτω λόγους: 

Ο ΟΤΕ δεν παρείχε στα πλαίσια του Ελέγχου τεκμηριω¬ 
μένα δεδομένα για τα έσοδα και τους όγκους μισθωμένων 
γραμμών χονδρικής, τις βασικές δηλαδή παραμέτρους 
που απαιτούνται για τον διαχωρισμό μεταξύ Χονδρικής 
και Λιανικής, ανά τύπο μισθωμένης γραμμής. Επιπλέον, 
τα υποβληθέντα στοιχεία παρουσιάζουν αναιτιολόγητη 
διακύμανση της διαφοράς χονδρικής-λιανικής για τους 
διάφορους τύπους μισθωμένων γραμμών. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό, ακολου¬ 
θήθηκε μια προσέγγιση η οποία βασίζεται στο "μέσο κό¬ 
στος μισθωμένης γραμμής" χωρίς διάκριση μεταξύ λιανι¬ 
κής και χονδρικής, και κατόπιν προβαίνει σε προσδιο¬ 
ρισμό της χονδρικής και της λιανικής με βάση ένα "Μέσο 
Δείκτη", ο οποίος παράγεται από τα δεδομένα που υπέ¬ 
βαλε ο ΟΤΕ κατά την έναρξη του ελέγχου. {Σημειώνεται 
ότι παρόλο που τα δεδομένα αυτά είναι αναξιόπιστα ανά 
τύπο υισθωυένπς νοαιιιιής. σε αθροιστικό επίπεδο είναι 
ικανά να οδηγήσουν στον "Μέσο Δείκτη" για την διαφορο¬ 
ποίηση χονδρικής - λιανικής}. Κατόπιν, ο "Μέσος Δείκτης" 
διαχωρίζεται σε ένα ποσοστό που εφαρμόζεται προσθε¬ 
τικά στο "μέσο κόστος μισθωμένης γραμμής" για τον υπο¬ 
λογισμό των λιανικών τιμών και σε ένα ποσοστό που 
εφαρμόζεται αφαιρετικά στο "μέσο κόστος μισθωμένης 
γραμμής" για τον υπολογισμό των χονδρικών τιμών. 

Τα ποσοστά πρόσθεσης και αφαίρεσης επί του "μέσου 
κόστους μισθωμένης γραμμής" υπολογίζονται χρησιμο¬ 
ποιώντας τα δεδομένα που υπέβαλε ο ΟΤΕ κατά την 
έναρξη του ελέγχου σε αθροιστικό επίπεδο, (σχετ. νζ.) 

Τονίζεται ότι η μέθοδος που ακολουθήθηκε γρησιμο- 

ποιεί τα στοινεία που υπέβαλε ο ΟΤΕ και είναι π καλύτερη 

υε βάση τα διαθέσιυα δεδουένα. 

10.2 Παράγοντες δρομολόγησης για μισθωμένες 
γραμμές 

Ο ΟΤΕ δεν απέδειξε με στοιχεία τους παράγοντες 
δρομολόγησης που πρότεινε για τις μισθωμένες 
γραμμές. Επιπλέον, οι προταθέντες από τον ΟΤΕ παρά¬ 
γοντες δρομολόγησης δεν βρίσκονται σε συμφωνία μετά 
υποβληθέντα από τον ΟΤΕ στοιχεία για το μέσο μήκος 
των διαφόρων τύπων μισθωμένων γραμμών. 

Το δεύτερο θέμα αντιμετωπίστηκε με την εισαγωγή 
διόρθωσης που βασίζεται στα μήκη των μισθωμένων 
γραμμών. Έτσι, έγινε επανεκτίμηση των παραγόντων 
δρομολόγησης, οι οποίοι και τελικά χρησιμοποιήθηκαν 
στο μοντέλο για την παραγωγή του τελικού κόστους. 

Ωστόσο, το ποόβλπυα υπ απόδειΕπς των παοανόντων 

δοουολόνησπς που προτείνει ο ΟΤΕ εξακολουθεί να υφί- 

σταται. 

10. 3 Μέσος σταθμικός συντελεστής κίνησης για ισο¬ 
δύναμη κίνηση μισθωμένης γραμμής 

Με βάση τις πληροφορίες που δόθηκαν από τον ΟΤΕ και 
οι οποίες ήταν περισσότερο ακριβείς -χωρίς εντούτοις να 
μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν πλήρεις- 
απότις πληροφορίες που παρείχε κατά τον προηγούμενο 
έλεγχο, διενεργήθηκε ανάλυση για να επιβεβαιωθεί η τι- 
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μή του μέσου σταθμικού συντελεστή κίνησης που αρχι- 
κώς είχε προταθεί από τον ΟΤΕ. Το αποτέλεσμα της ανά¬ 
λυσης το οποίο, ήταν διαφορετικό από την αρχική εκτίμη¬ 
ση του ΟΤΕ, χρησιμοποιήθηκε στον έλεγχο, δεδομένου 
ότι προήλθε από στοιχεία του ιδίου του ΟΤΕ. Ωστόσο, η 
μεθοδολογία δεν είναι παρά μόνο μία εκτίμηση της μέσης 
χρησιμοποιούμενης χωρητικότητας. Ο ΟΤΕ οφείλει να 
τεκυποιώσει επαοκώο τις υποθέσεις του υέσου συντελε¬ 
στή κίνησης στις οποίες προβαίνει. 

10.4 Μισθωμένες γραμμές διασύνδεσης 

Οι παράγοντες δρομολόγησης για το προϊόν 
Μισθωμένη Γραμμή Διασύνδεσης έχουν εκτιμηθεί από 
τον ΟΤΕ υπό την υπόθεση ότι αυτοί συνδέονται άμεσα με 
τους παράγοντες δρομολόγησης της Αστικής Μισθωμέ¬ 
νης Γραμμής 2ΜΒ. Ωστόσο, η εκτενής ανάλυσή τους κα¬ 
τέληξε στο συμπέρασμα ότι η ανωτέρω υπόθεση δεν μπο¬ 
ρεί να θεωρηθεί ως λογική υπόθεση. Επιπλέον, επειδή δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα αποδεικτικά δεδομένα και είναι σχε¬ 
δόν αδύνατο να δημιουργηθούν αληθοφανείς υποθέσεις 
για αυτό το προϊόν, δεν ήταν δυνατό να προταθεί από τον 
Ελεγκτή μεθοδολογία υπολογισμού των συντελεστών 
δρομολόγησης για το συγκεκριμένο προϊόν. 

Ενόψει των ανωτέρων, ο υπολογισμός του τέλους των 
υισθωυένων νοααυών διασύνδεσης νίνεται θεωρώντας 
ως βάση τα στοινεία κόστους των αστικών μισθωμένων 
νοαυυών 2ΜόΡ5. τα οποία κοίνονται εφαουόσιυα και στις 
γραμμές διασύνδεσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι η μι- 
σθωυένπ νοαυυή διασύνδεσης έγει ένα άκοο. 

Κατ'εξαίρεση και εφόσον η μισθωμένη γραμμή η οποία 
γρησιμοποιείται για τη διασύνδεση συμπίπτει ως προς τα 
γαοακτηοιστικά της (υήκοσ. ακραία κέντρα δικτύου ΟΤΕ 
σε διαφορετικούς νομούς, κλπ) με υπεραστική μισθωμέ¬ 
νη νοαυυή 2 Μόοε. νια τον υπολονισυό του υηνιαίου τέ¬ 
λους μη εξαρτώμενου από απόσταση και του μηνιαίου τέ- 
λουςεΕαοτώυενου από απόσταση, εφαουό£ονταιτααντί- 
στοιγα τέλη της υπεραστικής 2Μόρε ψηφιακής 
υισθωυένησ νοαυυή ο λαυΒάνονταο υπόώη το νενονός ότι 
η μισθωμένη γραμμή διασύνδεσης έγει ένα μόνο άκρο. 

10.5 Κόστος Πρόσβασης μισθωμένης γραμμής και κό¬ 
στος βασισμένο στην απόσταση, στοιχείο ΒδΙΙ-ίοοεΙ 

Η εξέταση των παραγόντων δρομολόγησης των 
μισθωμένων γραμμών και οι αποστάσεις τους έδειξαν 
επίσης ασυμφωνία στον τρόπο που υπολογίζονται από 
τον ΟΤΕ τα κόστη των μισθωμένων γραμμών για την πρό¬ 
σβαση, τα κόστη που σχετίζονται με την απόσταση και αυ¬ 
τά που δεν είναι εξαρτώμενα από την απόσταση. 

Οι ευθείες αποστάσεις που παρασχέθηκαν από τον ΟΤΕ 
αφορούν στην απόσταση μεταξύ των δύο ακραίων τοπι¬ 
κών κόμβων που οριοθετούν τη μισθωμένη γραμμή, ενώ η 
Απομακρυσμένη Μονάδα Συνδρομητή (Β3Ψ) δεν περι¬ 
λαμβάνεται στον υπολογισμό των αποστάσεων, παρόλο 
που σε πολλές περιπτώσεις το σημείο εισόδου της μι¬ 
σθωμένης γραμμής στο δίκτυο κορμού του ΟΤΕ είναι η 
Απομακρυσμένη Μονάδα Συνδρομητή (Β3υ). Παρ’ όλα 
αυτά, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ΟΤΕ για τον υπο¬ 
λογισμό του κόστους ανά χλμ. η ζεύξη μετάδοσης Β3Ψ- 
ίοοεΙ (Β31Ι-Τοπικός κόμβος) είναι μέρος του κόστους ανά 
χιλιόμετρο, πράγμα το οποίο δεν είναι συμβατό με τα χι¬ 
λιόμετρα που δηλώνονται από τον ΟΤΕ. Για το λόγο αυτό 
και ελλείψει άλλης καλύτερης λύσης, το κόστος της ζεύ¬ 


ξης μετάδοσης Β31Μ-00&Ι ενσωματώθηκε στο κόστος 
πρόσβασης των μισθωμένων γραμμών και όχι στα κόστη 
που είναι ευαίσθητα στην απόσταση. 

Κατά συνέπεια, η έλλειψη της πληροφορίας από τον 
ΟΤΕ οδηγεί στη εισαγωγή στο κόστος πρόσβασης, κό¬ 
στους που σγετίζεται με απόσταση. Έτσι, δημιουργείται 
διάκριση καθώς υια υισθωυένη νοαυυή που εισέογεται 
στο δίκτυο στο τοπικό κέντρο θα κόστιζε το ίδιο υε την πε¬ 
ρίπτωση που η είσοδός της θα γινόταν μέσω Β3ϋ που 
συνδέεται με το κέντρο αυτό. 

Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι το μη εξαρτώ- 
μενο από απόσταση κόστος περιλαμβάνει και κόστη που 
αφορούν στην τυχόν χρησιμοποίηση ενδιάμεσων κόμ¬ 
βων, πλην των ακραίων, για την υλοποίηση των μισθωμέ¬ 
νων γραμμών, για το σκοπό της τιμολόγησης προτείνεται 
το μη εξαρτώμενο από απόσταση τέλος να περιλαμβάνει 
το κόστος πρόσβασης ενώ το εξαρτώμενο από απόσταση 
τέλος να περιλαμβάνει τόσο το εξαρτώμενο από απόστα¬ 
ση κόστος, όσο και το μη εξαρτώμενο από απόσταση κό¬ 
στος, τα οποία προκύπτουν ως αποτέλεσμα του κοστολο- 
γικού συστήματος. 

10.6 Εκτίμηση των ευθύγραμμων αποστάσεων για τις 
μισθωμένες γραμμές 

Ο ΟΤΕ προβαίνει λανθασμένα στον προσδιορισμό μέ¬ 
σης απόστασης, επί τη βάσει ομάδας (ανά τεχνολογία και 
αστική/υπεραστική) τύπων μισθωμένων γραμμών σταθμί¬ 
ζοντας με τον αριθμό γραμμών του κάθε τύπου, και όχι 
ανά τύπο γραμμής ξεχωριστά. Χρησιμοποιώντας για την 
εκτίμηση της μέσης απόστασης ανά ομάδα τον αριθμό 
τωνγραμμών για κάθε τύπο, παραλείπεται το γεγονός ότι 
τα μοναδιαία κόστη των μισθωμένων εξαρτώνται από την 
ταχύτητα. 

Επειδή υπάρχουν περισσότερες μισθωμένες γραμμές 
χαμηλής ταχύτητας ανά ομάδα, απ’ ότι υψηλής ταχύτη¬ 
τας, και αυτές της χαμηλής ταχύτητας τείνουν να παρα¬ 
τηρούνται σε μικρότερες αποστάσεις, η τάση προς τον 
μέσο όρο που εφαρμόζεται, υπερεκτιμά διαρκώς το μέσο 
μοναδιαίο κόστος ανά χλμ του τμήματος των μισθωμένων 
γραμμών που είναι ευαίσθητο στην απόσταση, και 
επομένως το μέσο μοναδιαίο κόστος των μισθωμένων 
γραμμών συνολικά. 

Τονίζεται ότι οι ανωτέρω παρατηρήσεις που αναδεικνύ- 
ουν τις αδυναμίες αντικειμενικότητας του κοστολογικού 
συστήματος του ΟΤΕ για τον υπολογισμό τελών μισθω¬ 
μένων γραμμών, παρατηρούνται στο κοστολογικό σύστη¬ 
μα του ΟΤΕ ήδη όπως είχε κατά την υποβολή του στην 
ΕΕΤΤ κατά την έναρξη του ελέγχου. Εξάλλου οι αδυνα¬ 
μίες αντικειμενικότητας του κοστολογικού του συστήμα¬ 
τος έχουν αναγνωρισθεί και από τον ίδιο τον ΟΤΕ, ιδίως 
στην υπ’αριθ.29267/1.11.2004 επιστολή του (βλ. σχετ. 
νδ). 

Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΜΕΚ-ΤΚ 

(α) Επισκόπηση Εφαρμογής Βελτιωτικών Προτάσεων 
που αφορούν στο ΜΜΕΚ-ΤΚ 

Τα βασικά πορίσματα από τον έλεγχο συμμόρφωσης 
του ΟΤΕ με τις βελτιωτικές προτάσεις που περιλαμβάνο¬ 
νται στην απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 304/34/23.1.2004 σχετι¬ 
κά με τη μεθοδολογία του Μέσου Μακροπρόθεσμου 
Επαυξητικού Κόστους είναι τα ακόλουθα : 

1. Συμφωνία των ανέσεων κόστους-όγκου (ΟΝ/Βε) και 
του επαυξητικού σταθερού κόστους Π5ΕΟε) με τις πηγές 
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των δεδομένων εισόδου - Συμφωνία των στοιγείων κό¬ 
στους και των εσόδων (Βελτιωτικές προτάσεις ΕΕΤΤ 
υπ’αοίθ.ΙΙ.Β7-8) 

Οι κατανομές εσόδων και όγκων στα διαφορετικά προϊ¬ 
όντα εξακολουθούν να είναι μη διαφανείς καθώς δεν πα¬ 
ρασχέθηκε από τον ΟΤΕ εγχειρίδιο στο οποίο θα περι- 
γράφονται οι πηγές άντλησης των δεδομένων, τα βήματα 
επεξεργασίας αυτών καθώς και η διαδικασία εισαγωγής 
και ελέγχου των δεδομένων εισόδου και εξόδου του κο- 
στολογικού συστήματος. Εξάλλου η διαφορά των απο¬ 
σβέσεων του ιστορικού κόστους και των αποσβέσεων 
τρέχοντος κόστους εξακολουθεί να συμπεριλαμβάνεται 
σε ξεχωριστούς λογαριασμούς ως επιπρόσθετη απόσβε¬ 
ση. Επιπλέον, δεν παρασχέθηκε από τον ΟΤΕ επαρκώς 
αναλελυμμένη η διαδικασία επιμερισμού των σχέσεων 
κόστους-όγκου (ΟΝ/Βε) και του επαυξητικού σταθερού 
κόστους (Ι3Ρ0ε) που ακολουθεί στη μεθοδολογία ΜΜΕΚ. 

2. Εωααυονήτης Μεθοδολονίας Υπολονισυού της Από¬ 
σβεσης και του Κόστους Κεφαλαίου 

Σύμφωνα με την υπ’αριθ. II. Β.11 Βελτιωτική Πρόταση 
της ΕΕΤΤ (ΑΠ ΕΕΤΤ 304/34/2004), ο ΟΤΕ όφειλε να προ- 
βεί σε αιτιώδη κατανομή του \Ν οιΊ< Ιπ ΡΓορΓθεε (\Λ/ΙΡ) στις 
διάφορες κατηγορίες συλλέγοντας όλες τις απαιτούμε- 
νες πληροφορίες κατά τρόπο ελέγξιμο. 

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο επιμερισμός του \Λ/ΙΡ 
στα διαφορετικά στοιχεία του δικτύου έχει γίνει από τον 
ΟΤΕ με βάση την μικτή αξία κτήσης των στοιχείων. Ο τρό¬ 
πος αυτός επιμερισμού του \Λ/ΙΡ δεν είναι μεθοδολογικά 
ορθός και δεν μπορεί να θεωρηθεί αιτιώδης. 

3. Επανεκτίυπσπτων στοιγείωντου δικτύου υετάδοσης 
- Ρ/Η (Βαάίο) (Βελτιωτική πρόταση ΕΕΤΤ υπ’αοιθ.ΙΙ.Β 17) - 
Αποτιυήσεις ανωνών και σωληνώσεων (Βελτιωτική υπ’ 
αριθ. II.Β 18) 

Ο ΟΤΕ δεν έχει προβεί στην αποτίμηση των δεδομένων 
μετάδοσης εξοπλισμού δικτύου Ρ/Η σε ΜοάθΓη Εηυίνθ- 
ΙαπΙ ΑεεθΙ (ΜΕΑ). Επιπλέον δεν παρασχέθηκαν στον ελε¬ 
γκτή οι ποσότητες των στοιχείων που εγκαθίστανται ανά 
τύπο, η ισοδυναμία καινούργιων καιπαλιώντύπων και τεκ¬ 
μηριωμένες τιμές για τους νέους τύπους για την επανε¬ 
κτίμηση των παγίων Γαάίο (Ρ/Η). Παρόμοια στοιχεία δεν 
παρασχέθηκαν στον ελεγκτή για τις αποτιμήσεις αγωγών 
και σωληνώσεων. 

4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγο 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα και με την ΑΠ ΕΕΤΤ 
300/47/2003 κεφάλαιο Δ.α, παράγραφοι 1-5, καθώς και 5 
του διατακτικού της ιδίας, κατά τον κοστολογικό έλεγχο 
με απολογιστικά στοιχεία 2001 ο ΟΤΕ δενπροέβη σε υπο¬ 
λογισμό κοστοστρεφών τελών για τις επιμέρους υπηρε¬ 
σίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο μέ- 
σωτου κοστολογικούτου συστήματος με τη μεθοδολογία 
του Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους 
(ΜΜΕΚ/ΤΚ), ως όφειλε. Γιατο λόγο αυτό, κατόπιντου κο- 
στολογικού ελέγχου, με την ίδια απόφαση ορίσθηκαν τι¬ 
μές για το εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης και το Μηνιαίο Πάγιο 
Τέλος Πλήρως και Μεριζόμενης Πρόσβασης στον Τοπικό 
Βρόχο, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν από τον Ελεγκτή 
και με τη σαφή επισήμανση ότι οι εν λόγω τιμές "δεν προ¬ 
κύπτουν από το κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ με τη με¬ 


θοδολογία του Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού 
Κόστους και βάση το Τρέχον Κόστος (ΜΜΕΚ/ΤΚ)". 

Περαιτέρω, όσον αφορά στα τέλη για τις λοιπές υπηρε¬ 
σίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, εί¬ 
χε παραταθεί η ισχύς των τιμών που ορίσθηκαν από την 
ΕΕΤΤ με την υπ’αριθ. 277/63/28.2.2003 (ΦΕΚ331/Β/2003) 
Απόφασή της. Οι εν λόγω τιμές είχαν προκύψει με τη χρή¬ 
ση από τον ΟΤΕ μεθοδολογίας ΒοΜοπι υρ, η οποία είχε γί¬ 
νει αποδεκτή λόγω της τότε αντικειμενικής αδυναμίας 
υπολογισμού των εν λόγω τελών με βάση το κοστολογικό 
σύστημα ΜΜΕΚ-ΤΚ, με απολογιστικά στοιχεία έτους 
2000 . 

Στην παρούσα χρήση (απολογιστικά στοιχεία 2002), ο 
ΟΤΕ δεν έχει παράγει αξιόπιστα κόστη για τις επιμέρους 
υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρό¬ 
χο εντός του κοστολογικού συστήματος, ως όφειλε σύμ¬ 
φωνα και με την υπ’αριθ. II.Β 34 Βελτιωτική Πρόταση 
ΕΕΤΤ (ΑΠ ΕΕΤΤ 304/34/2004), λόγω έλλειψης επαρκών 
στοιχείων κατά το έτος 2002, όπως ισχυρίζεται. 

Αντ’αυτού ο ΟΤΕ υπέβαλε επιμέρους μοντέλα όοίΐοπι 
υρ για τις βασικές υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβα¬ 
σης στον Τοπικό Βρόχο, που προσφέρονται (Πάγιο τέλος 
πλήρως αδεσμοποίητου και μεριζόμενου τοπικού βρό¬ 
χου, Τέλος σύνδεσης ανά γραμμή, Τέλος σύνδεσης για 
συνεγκατάσταση (οο-ΙοοαΙίοη) ανά θέση: φυσική και απο¬ 
μακρυσμένη, Κόστος λειτουργικών εξόδων φυσικής συ- 
νεγκατάστασης (οο-ΙοοεΙίοη) ανά τ.μ., Άλλες υπηρεσίες 
Ι_Ι_υ: τέλος χρήσης ΕΞΣΚ ανά ζεύγος ανά μέτρο, εκπόνη¬ 
ση προμελέτης απομακρυσμένης συνεγκατάστασης, 
ζεύξη, συντελεστής συντήρησης δικτύου). 

Τα μοντέλα όοΙΙοπι υρ ελέγχθηκαν από το Σύμβουλο ο 
οποίος επεσήμανε μεθοδολογικές ασυμφωνίες και προέ- 
βη σε διορθωτικό υπολογισμό των επιμέρους τελών, μετά 
την εφαρμογή τους στα επιμέρους μοντέλα όοίίοπι υρ 
του ΟΤΕ. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση του μοντέλου για τον υπο¬ 
λογισμό του Πάγιου Τέλους Πλήρως Αδεσμοποίητου και 
Μεριζόμενου Τοπικού Βρόγου η βασική ασυμφωνία που 
εντοπίσθηκε αφορά στην μη ύπαρξη συνάφειας των υπο¬ 
λογισμών των αποσβέσεων, του κόστους των λειτουρ¬ 
γιών και συντήρησης και του κόστους κεφαλαίου, η οποία 
είχε ως αποτέλεσμα μη ρεαλιστικά υψηλά κόστη για την 
παροχή πρόσβασης ΑΠΤΒ. Ο υπολογισμός του Πάγιου 
Τέλους Πλήρως Αδεσμοποίητου και Μεριζόμενου Τοπι¬ 
κού Βρόχου έγινε μετά την εφαρμογή των προτεινόμενων 
διορθώσεων (επανυπολογισμό της απόσβεσης και επα- 
νυπολογισμό του κεφαλαίου), σύμφωνα με όσα αναφέ- 
ρονται αναλυτικά στο σχετικό Παραδοτέο (ανωτ. Παρα¬ 
δοτέα Ελέγχου, σχετ. νζ'). 

Όσον αφορά στο μοντέλο ΒοΜοπι υρ για Εφάπαξ Τέλος 
Σύνδεσης καιΑποσύνδεσης (Πλήρως Αδεσμοποίητου και 
Μεριζόμενου) Τοπικού Βρόχου, η μεθοδολογία του υπο¬ 
λογισμού που πρότεινε ο ΟΤΕ κρίθηκε αποδεκτή, αλλά 
όχι τα αποτελέσματα αυτής, εξαιτίας μιας σειράς προ¬ 
βλημάτων στην εφαρμογή της τα οποία αναφέρονται ανα¬ 
λυτικά στην Έκθεσή του ελέγχου (σχετ. νζ'), δεδομένου 
ότι ο ΟΤΕ δεν παρείχε αρκούντως ικανοποιητική τεκμη¬ 
ρίωση που να αποδεικνύειτις υποθέσεις που χρησιμοποί¬ 
ησε. Ελλείψει κοστοστρεφών δεδομένων τα επιμέρους 
Τέλη Σύνδεσης (Αποσύνδεσης) Τοπικού Βρόγου υπολο- 
νίστηκαν γρησιυοποιώντας κατάλληλη οεθοδολονία ίσυ- 
νκοιτική αΕιολόνηση, κανονικοποιηυένη υε βάση το ΑΕΠ 
λόγω της φύσης των εργασιών). 




22524 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αντίστοιχα, μετά την εφαρμογή διορθώσεων επί των με¬ 
θοδολογικών προβλημάτων που εντοπίστηκαν έγινε υπο¬ 
λογισμός τελών και από τα μοντέλα ΒοΜοπι υρ για τον 
υπολογισμό του κόστους συνεγκατάστασης καθώς και 
για τις άλλες υπηρεσίες ΑΠΤΒ. 

5. Απλή και Διπλή Διαβίβαση Κλήσεων (ΒίηαΙθ Και Ρου- 
δίθ Τ Γαπεΐΐ) 

Ο ΟΤΕ δεν έχει συμπεριλάβει στο κοστολογικό σύστη¬ 
μα ΜΜΕΚ-ΤΚτις υπηρεσίες Απλής και Διπλής Διαβίβασης 
κλήσεων (ΒιπρΙβ και ΩουόΙθ Τωπδίΐ), ως όφειλε σύμφωνα 
και με την υπ’αριθ. II.Β 33 Βελτιωτική Πρόταση της ΕΕΤΤ 
(ΑΠ ΕΕΤΤ 304/34/2004). 

6. Υπηρεσίες Προεπιλογής Φορέα / Φορητότητα Αριθ¬ 
μών ίυπ’αριθ. ΙΙ.Α 1 και 6 Βελτιωτικές προτάσεις ΑΠ ΕΕΤΤ 
304/34/2004) 

Παράτο γεγονός ότι ο ΟΤΕ έχει δημιουργήσει λογαρια¬ 
σμούς στο κοστολογικό του σύστημα για τις υπηρεσίες 
Προεπιλογής Φορέα και Φορητότητας Αριθμών, εντού¬ 
τοις λόγω ελλείψεως στοιχείων, οι λογαριασμοί αυτοί δεν 
δημιουργούν αξιόπιστες τιμές. Ειδικότερα σχετικά με την 
υπηρεσία προεπιλογής φορέα, επισημαίνεται ότι εισήχθη 
το 2003 και επομένως δεν υπάρχουν απολογιστικά στοι¬ 
χεία το 2002 για την δημιουργία κοστοστρεφώντιμών από 
το κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ 2002-2004. 


7. Υπηρεσία Πληροφοριών Καταλόγου (131) - Βελτιωτι¬ 
κή Πρόταση ΑΠ ΕΕΤΤ 304/34/2004, υπ’αοιθ. ΙΙ.Α 3 

Ο ΟΤΕ έχει συμπεριλάβει ως προϊόν την υπηρεσία χον¬ 
δρικής για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών Καταλόγου στο 
κοστολογικό του σύστημα, αλλά δεν έχει δημιουργήσει 
κάποιο κόστος για την υπηρεσία αυτή. 

8. Υπηρεσίες Πρόσβασης ΡΓθθοΙιοηθ / ΟηθοΙιοηθ - ΑΠ 
ΕΕΤΤ 304/34/2004. Βελτιωτική Πρόταση ΕΕΤΤ υπ’αριθ. 
II. Α5 

Για τις υπηρεσίες πρόσβασης σε υπηρεσίες αριθμών 
ατελούς χρέωσης και μεριζόμενου κόστους, ο ΟΤΕ έχει 
δημιουργήσει δύο προϊόντα χονδρικής, τα οποία ωστόσο 
δεν ανταποκρίνονται στον τρόπο ορισμού των σχετικών 
υπηρεσιών χονδρικής, (σχετ. νζ') 

9. Λογιστικός διαγωοισυός στο ΜΜΕΚ-ΤΚ- Βελτιωτικές 
Προτάσεις. Κεφάλαιο III της ΑΠ ΕΕΤΤ 304/34/2004 

Ο ΟΤΕ δεν προέβη σε διαχωρισμό και καταχώρηση των 
μισθωμένων γραμμών χονδρικής στην επιχειρησιακή λει¬ 
τουργία δικτύου. Οι μισθωμένες γραμμές συνολικά (τόσο 
χονδρικής όσο και λιανικής) καταχωρήθηκαν στην επιχει¬ 
ρησιακή λειτουργία λιανικής. 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το βαθμό πραγμα¬ 
τοποίησης από τον ΟΤΕ των βελτιωτικών προτάσεων που πε¬ 
ριλαμβάνονται στην απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 304/34/ 
23.1.2004 όσον αφορά στη μεθοδολογία ΜΜΕΚ/ ΤΚ: 


Αρ. 

Πρότ 

ασης 

Περιγραφή 

Πρα 

γματ 

οποί 
ή θηκ 
ε 

Μερι 

κώς 

* 

Δεν 

πραγ 

ματο 

ποιή 

θηκε 

1 

Υπηρεσίες προεπιλογής φορέα 


X 


2 

Πρόσβαση σε υπηρεσίες σύντομων κωδικών 

X 




Υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου (131) 


X 


Η 

Κλήσεις προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης 

X 



5 

Πρόσβαση στις υπηρεσίες «ίτεερίιοηε/υπηρεσίες 
ατελούς χρέωσης) και Οηερίιοηε (υπηρεσίες 
μεριζόμενου κόστους) ΟΤΕ 



X 

6 

Φορητότητα αριθμών 


X 


7 

Συμφωνία των ΕΚΑΙΟ ΟνΚκ και ΙδΡΟδ με τις 
πηγές των δεδομένων εισόδου 

■ 

X 


8 

Συμφωνία των στοιχείων κόστους και των εσόδων 
(επίπεδο 050 και 899) στο κοστολογικό σύστημα 





Συμφωνία οδηγών 


X 

ΗΒ 

10 

Συμφωνία μεθοδολογίας ΜΜΕΚ - ΤΚ και 
μητρώου παγίων (ΡΑΚ.) 


X 


11 

Εφαρμογή της απόσβεσης και του υπολογισμού 
του κόστους κεφαλαίου 



X 

12 

ΝΚ02 

X 
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13 

Ίροσθήκες στο μητρώο παγίων 



X 

14 

Αποτίμηση των στοιχείων μεταγωγής 

X 



15 

Αποτίμηση των στοιχείων του δικτύου μετάδοσης 
- εξοπλισμός ΡΌΗ - δϋΗ 



X 

16 

Αποτίμηση των στοιχείων του δικτύου μετάδοσης 
- καλώδια 

X 



17 

Αποτίμηση των στοιχείων του δικτύου μετάδοσης 
- ΡΗ (Κϊκϋο) 



X 

■ 

Αποτιμήσεις των αγωγών και σωληνώσεων 



II 

■ 

Αποτίμηση των στοιχείων πρόσβασης - καλώδια 
(πάγια 51101, 51142-44, 51162-63 και 51201) 

■ 

■ 

■ 

20 

Αποτίμηση των στοιχείων πρόσβασης - 
Εξοπλισμός Τοπικού Βρόγχου (πάγια 42131-33 
και 42530) 

X 



21 

Αποτίμηση των υπηρεσιών δεδομένων (ομάδες 
παγίων 23330 και 23331) 


■ 

■ 

22 

Αποτιμήσεις των λοιπών παγίων - εξοπλισμός 
ενέργειας δικτύου (πάγια 62100 - 62600) 

X 

■ 


23 

Αποτιμήσεις των λοιπών παγίων - Υποβρύχια 
οπτικά καλώδια (ομάδες παγίων 52344, 52354 και 
52364) 

X 

■ 


24 

Αποτιμήσεις των λοιπών παγίων - οχήματα 
(ομάδες παγίων 71101 - 05) 

Η 



25 

Σχέσεις κόστους - όγκου ((ΤνΚ,δ) για στοιχεία 
μεταγωγής πρόσβασης και κίνησης 

■ 

■ 


26 

(ΕνΚε για στοιχεία εξωτερικών εγκαταστάσεων: 
χαλκός, οπτικές ίνες και αγωγοί 


■ 


27 

Αποτίμηση των παγίων - Αγωγοί 



X 

28 

Αποτίμηση των παγίων - Υποβρύχια συστήματα 
καλωδίων 


X 


29 

Αποτίμηση των παγίων - Εξοπλισμός τοπικού 
βρόχου 



X 

30 

Συντελεστές δρομολόγησης 


X 


31 

Απασχολούμενο κεφάλαιο 




32 

Υπολογισμός του ΨΑΟΕ 


X 


33 

Υπηρεσίες διασύνδεσης - τοπική διασύνδεση / 
δίη§1ο & άοιιΜε ΐτωΐδίΐ 


X 


34 

Αδεσμοποίητη πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο 



X 

35 

Προβλέψεις 


X 


36 

Λογιστικός Διαχωρισμός 


X 
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* Η μερικώς πραγματοποιηθείσα εφαρμογή δεν συνι- 
στά πλήρη υλοποίηση των προτεινόμενων από την ΕΕΤΤ 
βελτιωτικών προτάσεων και επομένως θεωρείται ότι δεν 
έχει υλοποιηθεί η σχετική βελτιωτική πρόταση της ΕΕΤΤ. 

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΗ¬ 
ΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004, ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ¬ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2002 

Α. Αποτελέσματα με βάση τις μεθοδολογίες ΠΚΚ/ΤΚ και 
ΜΜΕΚ/ΤΚ. 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 

Α1. Υπηρεσίες Διασύνδεσης 

Απότονέλεγχοτου κοστολογικού συστήματοςτου ΟΤΕ 
που βασίζεται στη Μεθοδολογία Μέσου Μακροπρόθε¬ 
σμου Επαυξητικού Κόστους, με βάση το Τρέχον Κόστος 
(ΜΜΕΚ/ ΤΚ) προέκυψαν ως κοστοστρεφείς για το έτος 
2004, οι κάτωθι μεσοσταθμικές τιμές για τις υπηρεσίες 
διασύνδεσης και συγκεκριμένα συλλογής και τερματι¬ 
σμού κλήσεων στα τρία επίπεδα (ΙοσαΙ, είηρίσ, άουόΐθίαπ- 
άθπι), θυρών διασύνδεσης, σηματοδοσίας και κλήσεων 
προς σύντομους κωδικούς έκτακτης ανάγκης: 


ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Συλλογή Τοπική (Εοεαΐ) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΜΕΚ-ΤΚ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 

0,56 Ευρωλεπτά ανά λεπτό 

Συλλογή Απλή (δίημίε) 

0,83 Ευρωλεπτά ανά λεπτό 

Συλλογή Διπλή (ΟοιιΜε) 

1,25 Ευρωλεπτά ανά λεπτό 

Τερματισμός Τοπικός (Εοεαΐ) 

0,55 Ευρωλεπτά ανά λεπτό 

Τερματισμός Απλός (δίημίε) 

0,78 Ευρωλεπτά ανά λεπτό 

Τερματισμός Διπλός (ϋοιιΜε) 

1,24 Ευρωλεπτά ανά λεπτό 

2Μ6ρδ Θύρα Διασύνδεσης 

47,58 Ευρώ ανά μήνα 
(571 Ευρώ ανά έτος) 

Κανάλι Σηματοδοσίας 

2.572,25 Ευρώ ανά μήνα 
(30.867 Ευτο ανά έτος) 

Κλήσεις προς σύντομους 
κωδικούς έκτακτης ανάγκης 

3,66 Ευρωλεπτά ανά λεπτό 


Η κοστοστρέφεια αφορά ένα (1) συγκεκριμένο έτος, δε¬ 
δομένου ότι τα στοιχεία κόστους της επιχείρησης αλλά¬ 
ζουν από έτος σε έτος, γεγονός που επηρεάζει άμεσα 
εκείνες τις τιμές παροχής υπηρεσιών της εν λόγω επιχεί¬ 
ρησης, για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση κοστοστρέ- 
φειας (προσανατολισμού στο κόστος). Με αυτό το δεδο¬ 
μένο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της ΑΠ 
ΕΕΤΤ 277/64/2003 (ΦΕΚ 514/Β/2003) (σχετ.η) ο έλεγχος 
κοστοστρέφειας των τιμών του ΟΤΕ γίνεται σε ετήσια βά¬ 
ση, με χρήση απολογιστικών και προϋπολογιστικών στοι¬ 
χείων που οφείλει να παρέχει ο ΟΤΕ. 

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 4, πασάνο. 8. περί¬ 
πτωση (α) τ ησ ιδίας απόφασης, για τις κοστοστρεφείς τι¬ 
μές ο χρόνος εφαρμογήςτους ανατρέχει στο χρόνο όπου 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όφειλε ο κάθε Υπό¬ 
χρεος Οργανισμός να έχει τις εν λόγω κοστοστρεφείς τι¬ 
μές. 

Εφόσον, σύυωωνα υε τα ανωτέρω, η κοστοστρέφεια 
αφορά ένα (1) συνκεκοιυένο έτος, εκκινεί από 1η Ιανουά¬ 
ριου καιλήνειτην31ηΔεκειιβρίουτουέτους αυτού. 


Σημειώνεται ότι με δεδομένο ότι ο ΟΤΕ ήδη από 
1.1.2004 εφαρμόζει σε επίπεδο λιανικής τιμολογιακή πο¬ 
λιτική η οποία περιλαμβάνει επιμέρους ζώνες χρέωσης 
(καθημερινές - ημέρα, καθημερινές - βράδυ και Σάββατο, 
Κυριακή), οφείλει υε Βάση τις υεσοσταθυικά κοστοστοε- 
φείς τιμές συλλογής και τερματισμού κλήσεων 2004 οι 
οποίες ενκοίνονται υε την παρούσα, να διαυοοφώσει τις 
εν λόγω τιμές γονδρικής ώστε να αντικατοπτρίζουν τις 
ζώνες γρέωσης των λιανικών του τιμολογίων, όπως αυτές 
ένουν ισγύσει από 1.1.2004 καθώς και να αναποοσαουό- 
ζει αυτές, αναλόγως σε κάθε περίπτωση μεταβολής της 
εν λόνω τιυολονιακής του πολιτικής. 

Υπενθυμίζεται ότι κατά την προηγούμενη χρήση, ο ΟΤΕ 
είχε συνυπολογίσει τα κόστη για τις θύρες διασύνδεσης 
και τη σηματοδοσία στα τέλη συλλογής και τερματισμού 
κλήσεων. 

Στην υπό έλεγχο χρήση, ο ΟΤΕ έχει ενσωματώσει τις 
υπηρεσίες στο κοστολογικό σύστημα κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε τα ανωτέρω κόστη θυρών διασύνδεσης και σηματο¬ 
δοσίας να έχουν απομονωθεί και να μην περιλαμβάνονται 
στις υπηρεσίες συλλογής και τερματισμού κλήσεων. 

Σχετικά με την Υπηρεσία Πρόσβασης στις Ειδικές Υπη¬ 
ρεσίες ΟΤΕ που παρέχονται μέσω σύντομων Κωδικών 
(σειρά 14 του ΕΣΑ), ο ΟΤΕ δεν υπέβαλε στην ΕΕΤΤ τιμές 
καθώς και στοιχεία που να αποδεικνύουν το εύλογο των 
σχετικών τελών πρόσβασης και χρήσης. 

Ο ΟΤΕ οφείλει να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ τεκμηριωμένη 
πρόταση σχετικά με το ύψος της εύλογης τιμής χονδρι¬ 
κής για την εν λόγω υπηρεσία πρόσβασης, η οποία θα 
ελεγχθεί με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν για 
την εν λόγω υπηρεσία από τον κοστολογικό έλεγχο του 
κοστολογικού συστήματοςτου ΟΤΕ με Μεθοδολογία Μέ¬ 
σου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους, με βάση 
το Τρέχον Κόστος (ΜΜΕΚ/ΤΚ). 

ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 

Α2. Υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής 

Η μεθοδολογία του "Μέσου δείκτη" που ακολουθήθηκε 
ως η ενδεδειγμένη επιστημονικά μεθοδολογική προσέγ¬ 
γιση προκειμένου να αντιμετωπίσει την αναξιοπιστία του 
διαχωρισμού από τον ΟΤΕ των υπηρεσιών μισθωμένων 
γραμμών σε προϊόντα χονδρικής και λιανικής οδηγεί στα 
εξής αποτελέσματα: 

1.0 "Μέσος Δείκτης" που εφαρμόζεται ισούται με 8,6%. 

2. Για κάθε τύπο μισθωμένης γραμμής, στο "μέσο κό¬ 
στος μισθωμένης γραμμής" προστίθεται ποσοστό 4,4% 
για τον υπολογισμό των λιανικών μοναδιαίων χρεώσεων 
και αφαιρείται ποσοστό 4,2% γιατον υπολογισμό των χον¬ 
δρικών μοναδιαίων χρεώσεων. 

Τα αποτελέσματα του κοστολογικού συστήματος για 
τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών χονδρι¬ 
κής μετά την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του ελέγ¬ 
χου και την εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας για τις 
μισθωμένες γραμμές χονδρικής, παρατίθενται στον Πίνα¬ 
κα που ακολουθεί. 
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Υπηρεσίες Μισθωμένων Γραιιιιών Χονδρικής 


ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ 

ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 

Μηνιαίο τέλος 
μη εξαρτώμενο 
από απόσταση 
(δύο άκρα) 

Μηνιαίο τέλος 
εξαρτώμενο από 
απόσταση* ανά 
Κπι 

Εφάπαξ 
τέλος 
σύνδεσης 
(δύο άκρα) 

Αστική Μ1020/Μ1025 

71,08 Ευρώ 



Αστική Μ1040 

64,25 Ευρώ 

0,83 Ευρώ 


Υπεραστική Μ1020/Μ1025 

70,50 Ευρώ 



Υπεραστική Μ1040 

74,17 Ευρώ 

0,42 Ευρώ 

820 Ευρώ 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 

Μηνιαίο τέλος 
μη εξαρτώμενο 
από απόσταση 
(δύο άκρα) 

Μηνιαίο τέλος 
εξαρτώμενο από 
απόσταση* ανά 
Κπι 

Εφάπαξ 
τέλος 
σύνδεσης 
(δύο άκρα) 

Αστική 2ΜΒρβ 

480,17 Ευρώ 


2.638 Ευρώ 

Αστική 64ΚΒρδ 

135,83 Ευρώ 


1.188 Ευρώ 

Υπεραστική 2ΜΒρδ 

469,67 Ευρώ 



Υπεραστική 64ΚΒρ$ 

162,00 Ευρώ 

0,42 Ευρώ 

ΜΙΒ/Μ'ΙΙ 

ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ** 

Μηνιαίο 
τέλος** 
μη εξαρτώμενο 
από απόσταση 

Μηνιαίο 

τέλος** 

εξαρτώμενο από 
απόσταση* ανά 
Κιυ 

Εφάπαξ 

τέλος 

σύνδεσης 

Γραμμή διασύνδεσης 2ΜΒρ§ 

240,08 Ευρώ 

14,33 Ευρώ 

1.331 Ευρώ 


* Οι αποστάσεις υπολογίζονται ως οι ευθύγραμμες 
αποστάσεις μεταξύ των αστικών κέντρων των άκρων της 
μισθωμένης γραμμής 

** Σημειώνεται ότιτο μηνιαίο τέλος μη εξαρτώμενο από 
απόσταση και το μηνιαίο τέλος εξαρτώμενο από απόστα¬ 
ση της μισθωμένης γραμμής διασύνδεσης 2 Μ όρε υπο¬ 
λογίζονται από τα αντίστοιχα τέλη της αστικής 2Μόρε ψη¬ 
φιακής μισθωμένης γραμμής λαμβάνοντας υπόψη το γε¬ 
γονός ότι η μισθωμένη γραμμή διασύνδεσης έχει ένα 
μόνο άκρο. 

Κατ’εξαίρεση και εφόσον η μισθωμένη γραμμή η οποία 
χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση συμπίπτει ως προς τα 
χαρακτηριστικά της (μήκος, ακραία κέντρα δικτύου ΟΤΕ 
σε διαφορετικούς νομούς, κλπ) με υπεραστική μισθωμέ¬ 
νη γραμμή 2 Μ όρε για τον υπολογισμό του μηνιαίου τέ¬ 
λους μη εξαρτώμενου από απόσταση και του μηνιαίου τέ¬ 
λους εξαρτώμενου από απόσταση εφαρμόζονται τα αντί¬ 
στοιχα τέλη της υπεραστικής 2Μόρε ψηφιακής 
μισθωμένης γραμμής λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
η μισθωμένη γραμμή διασύνδεσης έχει ένα μόνο άκρο. 

Τα εν λόγω αποτελέσματα δεν μπορούν να χαρακτηρι¬ 
στούν ως κοστοστρεφή για τους λόγους που αναφέρθη¬ 
καν ανωτέρω, στο Κεφάλαιο I. Α, (β), παράγραφος 10. 

Ως εκ τούτου οι εν λόγω τιμές ισχύουν από τη θέση σε 


ισχύ της παρούσας απόφασης της ΕΕΤΤ και μέχρι την 
τροποποίησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 
9 του Κανονισμού Τιμολογίων (ΑΠ ΕΕΤΤ 277/64/2003, 
ΦΕΚ514/Β/2003) 

Β. Αποτελέσματα με βάση επιμέρους μοντέλα όοίΐοπι - 
υρ που πρότεινε ο ΟΤΕ για διάφορες υπηρεσίες (Τμημα¬ 
τικά Κυκλώματα, Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό 
Βρόχο) 

Β1. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο 
(ΑΠΤΒ) 

Ο ΟΤΕ δεν παρουσίασε, ως όφειλε κόστη για τις υπηρε¬ 
σίες σχετικά με την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπι¬ 
κό Βρόχο μέσω του κοστολογικού συστήματος ΜΜΕΚ- 
ΤΚ. Αντ’ αυτού πρότεινε τη χρησιμοποίηση μοντέλων 
όοΐίοπι υρ για τις επιμέρους υπηρεσίες ΑΠΤΒ (πλήρως 
αδεσμοποίητης και μεριζόμενης πρόσβασης) που παρέ¬ 
χει- 

Τα μοντέλα όοΙΙοπι υρ ελέγχθηκαν από το Σύμβουλο ο 
οποίος επεσήμανε μεθοδολογικές ασυμφωνίες και προέ- 
βη σε διορθωτικό υπολογισμό των τελών, μετά την εφαρ¬ 
μογή τους στα επιμέρους μοντέλα όοίίοτη υρ του ΟΤΕ, 
σύμφωνα μετά αναφερόμενα ανωτέρω στο Κεφάλαιο I. Β 
(α) παράγραφος 4 της παρούσας. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου για τις επιμέρους υπη¬ 
ρεσίες ΑΠΤΒ 
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Υπηρεσία 


Χεργού Τοπικού Βρόχου (ΤοΒ) 


Τέλος Αποσύνδεστκ Πλήρως 
Αδεσμοποίητου Ενεργού ΤοΒ 


ς Αδεσ 


Αποτελέσματα Είδος 

Ελέγχου Τέλους 



νενεονού ΤοΒ 


έλος 




55 Ευρώ 

Εφάπαξ 

51 Ευρώ 

Εφάπαξ 

60 Ευρώ 

Εφάπαξ 

8,1 Ευρώ 

Πάγιο 

Μηνιαίο 


δεσμοποίητου ΤοΒ 


65 Ευρώ 

Εφάπαξ 

60 Ευρώ 

Εφάπαξ 

4,05 Ευρώ 

Πάγιο 

Μηνιαίο 

60 Ευρώ 

Εφάπαξ 


Εκπόνηση Προμελέτης Απομακρυσμένης 
Συνεγκατάστασης (αρχική μελέτη) 

758 Ευρώ 

Εφάπαξ 

Εκπόνηση Προμελέτης Απομακρυσμένης 
Συνεγκατάστασης (μελέτη για αύξηση 
χωρητικότητας) 

379 Ευρώ 

Εφάπαξ 

Τέλος σύνδεσης φυσικής συνεγκατάστασης 
για οριολωρίδα 100 ζευγών 

234 Ευρώ 

Εφάπαξ 

Τέλος σύνδεσης φυσικής συνεγκατάστασης 
για οριολωρίδα 512 ζευγών 

1364 Ευρώ 

Εφάπαξ 

Λειτουργικά Έξοδα Χρήσης Χώρου 

Φυσικής Συνεγκατάστασης ανά τετραγωνικό 
μέτρο 

6,95 Ευρώ 

Πάγιο 

Μηνιαίο 


Τέλος σύνδεσης απομακρυσμένης συνεγ/σης 
για οριολωρίδα 100 ζευγών 

437 Ευρώ 

Τέλος σύνδεσης απομακρυσμένης συνεγ/σης 
για οριολωρίδα 512 ζευγών 

1989 Ευρώ 

Τέλος χρήσης ΕΞΣΚ (Εξωτερικό Συνδετικό 
Καλώδιο) ανά ζεύγος ανά μέτρο* 

0,00399 Ευρώ 

Ζεύξη (Επισκέψιμη Μούφα)** 

757 

Συντελεστής που απαιτείται για τον 
υπολογισμό του ετήσιου παγίου τέλους 
συντήρησης του ΕΞΣΚ *** 

5,12% 


Εφάπαξ 


Εφάπαξ 



Εφάπαξ 
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* Βλέπε σημείωση Γ.4-Γ.5-Γ.6 Υπολογισμός τελών για 
ΕΞΣΚ, Περίπτωση Β, σημείο 1 της απόφασης ΕΕΤΤ 
ΑΠ.:277/63/28.2.2003 (ΦΕΚ331/Β/2003). 

** Ο ΟΤΕ καλείται να επιμερίσει το εν λόγω κόστος ανά¬ 
μεσα στους Δικαιούχους που μοιράζονται τη ζεύξη και να 
κοινοποιήσει τον τρόπο επιμερισμού στην ΕΕΤΤ. 

*** Βλέπε σημείωση Γ.4-Γ.5-Γ.6 Υπολογισμός τελών για 
ΕΞΣΚ, Περίπτωση Α, σημείο 2 της απόφασης ΕΕΤΤ 
ΑΠ.:277/63/28.2.2003 (ΦΕΚ331/Β/2003) 

Οι τιμές του ανωτέρω πίνακα, τις οποίες ο ΟΤΕ όφειλε 
να εξάγει μέσω του εγκεκριμένου κοστολογικού συστή¬ 
ματος ΜΜΕΚ-ΤΚ, δεν είναι κοστοστρεφείς υπό την έννοια 
ότι δεν προκύπτουν υέσω του ενκεκοιυένου κοστολονι- 
κού συστήαατος ΜΜΕΚ-ΤΚ. 

Εντούτοις στο βαθμό που τα μοντέλα όοΙΙοπι υρ τα 
οποία κατασκευάσθηκαν από τον ΟΤΕ για τον υπολογι¬ 
σμό του σχετικού κόστους, κρίνονται αποδεκτά με τις 
ανωτέρω επισημάνσεις, οι εν λόγω τιμές οδηγούν σε ικα¬ 
νοποιητικό υπό τις παρούσες συνθήκες βαθμό προσέγγι¬ 
σης του κόστους (οοεί αρρΓοχίπιαίίοπ). 

Εξαίρεση αποτελούν οι τιμές για το εφάπαξ τέλος σύν- 
δεσης/αποσύνδεσης τόσο της Πλήρους όσο και της Με¬ 
ριζόμενης Πρόσβασης στον τοπικό βρόχο για τις οποίες 
ισχύει ό,τι αναφέρθηκε ανωτέρω (παράγραφος 4 του Κε¬ 
φαλαίου I, Β (α) της παρούσας.) 

Για τα υπόλοιπα κόστη (για παράδειγμα το κόστος προ¬ 
ετοιμασίας χώρου φυσικής συνεγκατάστασης, τα τέλη 
χρήσης χώρου συνεγκατάστασης κλπ) που σχετίζονται 
με την παροχή της Πλήρως Αδεσμοποίητης και της Μερι¬ 
ζόμενης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και για τα οποία 
ο ΟΤΕ δεν υπέβαλε, ως όφειλε στοιχεία για τον έλεγχο της 
κοστοστρέφειάςτους, εφαρμόζονται οιτιμέςτου Παραρ¬ 
τήματος Ατης απόφασηςτης ΕΕΤΤ ΑΠ.:277/63/28.2.2003 
(ΦΕΚ331/Β/2003). 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της Μεριζόμενης Πρό¬ 
σβασης στοιχεία κόστους που συνθέτουν το πάγιο μηνι¬ 
αίο τέλος της Μεριζόμενης Πρόσβασης (τέλος χονδρι¬ 
κής) είναι κοινά με στοιχεία κόστους που συνθέτουν το 
πάγιο μηνιαίο τέλος πρόσβασης Ρ3ΤΝ/Ι30Ν (τέλος λιανι¬ 
κής) με αποτέλεσμα διπλή ανάκτηση του σχετικού κό¬ 
στους από τον ΟΤΕ, για την οποία η ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται 
να αποφανθεί, μετά την ολοκλήρωση επεξεργασίας των 
σχετικών στοιχείων. 

Β2. Τυπυατικά Κυκλώυατα 

Σύμφωνα και με την υπ’αριθ. I. Α, 3.4 παράγραφο της ΑΠ 


ΕΕΤΤ 304/34/2004, ο ΟΤΕ όφειλε να εντάξει πλήρως τα 
προϊόντα τμηματικών κυκλωμάτων στο κοστολογικό του 
σύστημα και συγκεκριμένα τη μεθοδολογία μισθωμένων 
γραμμών, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην ΑΠ 
ΕΕΤΤ 268/77/2002 (ΦΕΚ 1604/Β/30.12.2002, ιδίως σημείο 
4) και να προβεί σε υπολογισμό κοστοστρεφών τελών για 
τις εν λόγω υπηρεσίες, άμεσα και σε κάθε περίπτωση κα¬ 
τά την έκδοση αποτελεσμάτων χρήσης με απολογιστικά 
στοιχεία 2002. 

Εντούτοις, ο ΟΤΕ δεν παρήγαγε τα κόστη των υπηρε¬ 
σιών των τμηματικών κυκλωμάτων (ΡΡΟ) από το κοστο- 
λογικό του σύστημα ΠΚΚ, ως όφειλε. Ο ΟΤΕ ισχυρίσθηκε 
ότιδενέχειτις απαραίτητες βασικές πληροφορίες για την 
κατανομή του σχετικού κόστους, με τη χρήση του κοστο- 
λογικού συστήματος ΠΚΚ, εξαιτίαςτου γεγονότος ότι δεν 
παρείχε τμηματικά κυκλώματα για το έτος 2002 . 

Γ ια την επίλυση του προβλήματος και προκειμένου να 
υπάρξουν τιμές για τα προϊόντα αυτά ο ΟΤΕ πρότεινε: 

α) Προσφορά Τμηματικών Κυκλωμάτων, όπου περιγρά- 
φεται το πλαίσιο παροχής αυτών καθώς και η τοπολογία 
διασύνδεσης με τους εναλλακτικούς παρόχους, και 

β) τη χρήση όοΙΙοπι-υρ μοντέλου, χρησιμοποιώντας δε¬ 
δομένα από το κοστολογικό σύστημα ΡΩΟ ΟΟΑ 2002- 
2004. 

Η ΕΕΤΤ επεΕεονάόεται τα στοιχεία και επιφυλάσσεται 
να εκδόσει γωοιστή απόωαση επί της ανωτέρω υποβλη- 
θείσας Προσφοράς Τμηματικών Κυκλωμάτων, καθώς και 
τωντιμώνπου προκύπτουν από το εν λόγω όοΐΐοπι-υρ μο¬ 
ντέλο. 

Γ. Λοιπές υπηρεσίες υε Βάση συνκοιτικές αναφορές 
(0θηθίΐΙΤ13ΐ1<5). 

Γ1. Υπηρεσίες Προεπιλογής Φορέα 

Οι υπηρεσίες προεπιλογής φορέα, όπως υπολογίσθη¬ 
καν από το κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ-ΤΚ δεν απεικονί¬ 
ζουν κοστοστρεφείς χρεώσεις, όπως έχει ήδη αναγνωρι¬ 
στεί και από τον ίδιο τον ΟΤΕ, ο οποίος, για τον υπολογι¬ 
σμό των σχετικών τελών, υπέβαλε στην ΕΕΤΤ όοίίοπι υρ 
μοντέλο. 

Ωστόσο, ο ΟΤΕ δεν παρείχε πληροφορίες σε σχέση με 
το όοίίοπι-υρ μοντέλο, οι οποίες να αποδεικνύουντις υπο¬ 
θέσεις που χρησιμοποιήθηκαν. Για τους λόγους αυτούς, 
έγινε προσδιορισμός των τιμών με βάση συγκριτικές αξιο¬ 
λογήσεις αναφοράς (όβηοάπίθΐΊο) κανονικοποιημένες, 
λόγω της φύσης των υπηρεσιών, στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
οι οποίες οδηγούν στα ακόλουθα αποτελέσματα: 


Υπηρεσίες Προεπιλογής Φορέα 

Τέλος 

Αίτηση δεκτή 

4,8 Ευρώ ανά αίτηση 

Αίτηση που απορρίπτεται 

3,3 Ευρώ ανά αίτηση 


Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω τιμές δεν είναι κοστο¬ 
στρεφείς, και ως εκ τούτου ισχύουν από τη θέση της πα¬ 
ρούσας απόφασης σε ισχύ και μέχρι την τροποποίησή 
τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 9 του Κανονι¬ 
σμού Τιμολογίων (ΑΠ ΕΕΤΤ 277/64/2003, ΦΕΚ 
514/Β/2003). 


Γ2. Υπηρεσίες Φορητότητας Αριθμών 
Οι υπηρεσίες φορητότητας αριθμών, όπως υπολογί¬ 
σθηκαν από το κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ-ΤΚ δεν απει¬ 
κονίζουν εύλογες χρεώσεις, κάτι το οποίο έχει αναγνωρί¬ 
σει και ο ΟΤΕ, υποβάλλοντας στην ΕΕΤΤ όοίίοπι υρ μο¬ 
ντέλα για την φορητότητα αριθμών. 
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Ωστόσο, ο ΟΤΕ δεν παρείχε τις απαραίτητες πληροφο¬ 
ρίες σε σχέση με τα εν λόγω όοΜοπι-υρ μοντέλα, οι οποί¬ 
ες να αποδεικνύουντις υποθέσεις που χρησιμοποίησε. 

Για τους λόγους αυτούς, προσδιορίστηκαν τιμές με βά¬ 


ση συγκριτικές αξιολογήσεις αναφοράς (όθηοΙιπιαιΊκε), 
κανονικοποιημένες, λόγω της φύσης των υπηρεσιών, στο 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ οι οποίες οδηγούν στα ακόλουθα απο¬ 
τελέσματα: 


Υπηρεσίες Φορητότητας Αριθμών 

Τέλος 

Αίτηση δεκτή 

10,5 Ευρώ ανά αίτηση 

Αίτηση για ν μη-συνεχόμενους αριθμούς* 
δεκτή 

10,5+(ν-1)*3 Ευρώ ανά αίτηση 

Αίτηση που απορρίπτεται 

2,8 Ευρώ ανά αίτηση 


* Σημειώνεται ότι όλοι οι διαδοχικοί αριθμοί μιας σύνδε¬ 
σης Ι3ΩΝ-ΡΒΑ ή μιας σύνδεσης Ι5ΩΝ-ΒΒΑ δεν λογίζονται 
για τις ανάγκες υπολογισμού του κόστους αυτού ως δια¬ 
φορετικοί αριθμοί αλλά ως ένας αριθμός. Για παράδειγ¬ 
μα, αίτηση για μεταφορά των αριθμών 210 ΧΥΖ 0000-210 
ΧΥΖ 1999, 210ΧΥΖ3210, 210ΖΖΧ0100-210ΖΖΧ0299λο¬ 
γίζεται για τον υπολογισμό του τέλους φορητότητας ως 
αίτηση 3 αριθμών. 

Επίσης, ο ΟΤΕ υπέβαλε όοΐίοπι υρ μοντέλο για τον 
προσδιορισμό του Τέλους Επαναδρομολόγησης των 
Κλήσεων προς Αριθμούς που έχουν μεταφερθεί, το οποίο 
οφείλει να είναι εύλογο, σύμφωνα με την απόφαση της 
ΕΕΤΤ ΑΠ.: 254/71/31.5.2002 (ΦΕΚ 791/Β/2002). Ο ΟΤΕ 


πρότεινε την τιμή των 0,16 Ευρωλεπτών ανά κλήση η 
οποία και κρίνεται εύλογη. 

Γ3. Υπηρεσίες Απλής και Διπλής Διαβίβασης Κλήσεων 

Οι χρεώσεις διαβίβασης κλήσεων δεν παρασχέθηκαν 
από τον ΟΤΕ, ο οποίος συμφώνησε στον προσδιορισμό 
των εν λόγω τιμών από τον ελεγκτή με βάση συγκριτική 
αξιολόγηση (όθηοΙιηη3ΐ·|<5) που χρησιμοποιεί τη συσχέτι- 
ση ανάμεσα στις χρεώσεις συλλογής/τερματισμού κλή¬ 
σεων και διαβίβασης κλήσεων. 

Η εφαρμογή της εν λόγω συγκριτικής αξιολόγησης οδη¬ 
γεί στα ακόλουθα αποτελέσματα: 


Υπηρεσία Διαβίβασης Κλήσεων 

Τέλος 

Απλή Διαβίβαση (δίη§ΐ6 ΙτοηδΐΙ) Κλήσεων 

0,55 Ευρωλεπτά ανά λεπτό 

Διπλή Διαβίβαση (Όοιιβίο Ιταηδϊΐ) Κλήσεων 

0,92 Ευρωλεπτά ανά λεπτό 


Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω τιμές δεν είναι κοστο- 
στρεφείς και ως εκ τούτου ισχύουν από τη θέση της πα¬ 
ρούσας απόφασης σε ισχύ και μέχρι την τροποποίησή 
τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 9 του Κανονι¬ 
σμού Τιμολογίων (ΑΠ ΕΕΤΤ 277/64/2003, ΦΕΚ 
514/Β/2003) 

Γ4. Υπηρεσίες Πληροφοριών Καταλόγου 

Η πρόσβαση χονδρικής στις υπηρεσίες καταλόγου δεν 
έχει υπολογιστεί από τον ΟΤΕ. Γ ια τη χρέωση αυτής της 
υπηρεσίας, ακολουθήθηκε μία προσέγγιση υπολογισμού 
της χονδρικής τιμής με βάση την μέθοδο της λιανικής μεί- 
ον (γθΙηΝ πιίηυε). Το ποσοστό μείωσης είναι το ίδιο με άλ¬ 
λες παρόμοιες υπηρεσίες του ΟΤΕ για τις οποίες από το 
κοστολογικό σύστημα προκύπτουντόσο η λιανική όσο και 
η χονδρική τιμή, των οποίωντο ποσοστό μείωσης είναι της 
τάξεωςτου -53%. 

Η προτεινόμενη χρέωση για πρόσβαση χονδρικής στις 
υπηρεσίες καταλόγου είναι -53% της λιανικής τιμής των 
υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου. Η ανωτέρω διαφο¬ 
ρά είναι συμβατή και με τις συγκριτικές αξιολογήσεις 
(όΘΠοΙτπΐ3Γΐ<5) άλλων χωρών της ΕΕ. 

Επισημαίνεται ότι η τιμή που προκύπτει με βάση τα ανω¬ 


τέρω δεν είναι κοστοστρεφής και ως εκτούτου ισχύει από 
τη θέση της παρούσας απόφασης σε ισχύ και μέχρι την 
τροποποίηση της εν λόγω τιμής σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 9 του Κανονισμού Τιμολογίων (ΑΠ ΕΕΤΤ 
277/64/2003, ΦΕΚ514/Β/2003). 

III. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜ¬ 
ΜΩΝ, όπως υποβλήθηκε με την από 1.11.2004 Επιστολή 
του ΟΤΕ 

Ο ΟΤΕ με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 29267/1.11.2004 
επιστολή του υπέβαλε πρόταση τιμολογιακής πολιτικής 
μισθωμένων γραμμών, η οποία, περιλαμβάνει και τις υπό 
ρύθμιση υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών χονδρικής. Η 
προταθείσα τιμολογιακή πολιτική του ΟΤΕ για τις υπό 
ρύθμιση υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών χονδρικής δεν 
μπορεί να γίνει αποδεκτή δεδομένου ότι δεν είναι σύμφω¬ 
νη με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου μι¬ 
σθωμένων γραμμών. Ειδικότερα, σε επίπεδο μεθοδολο¬ 
γίας υπολογισμού μισθωμένων γραμμών ισχύουν όλες οι 
παρατηρήσεις που έγιναν ανωτέρω στο κεφάλαιο I. Α. (β), 
10 της παρούσας και οι οποίες αναλύονται εκτενώς στα 
Παραδοτέα του κοστολογικού ελέγχου (βλ. αναλυτικά 
σχετ. νζ'). 
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Αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται τα αποτελέσματα του κοστολογικού 
ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 
(ΟΤΕ Α.Ε) για το έτος 2004, με βάση απολογιστικά στοι¬ 
χεία 2002, για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες χονδρικής, σύμ¬ 
φωνα με τα πορίσματα του Ελεγκτή και τα αναφερόμενα 
στη σχετική Εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακο¬ 
λούθησης του Έργου της ΕΕΤΤ. 

2. Απορρίπτει την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ με την υπ’ 
αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 29267/1.11.2004 επιστολή του, τιμολο¬ 
γιακή πολιτική για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες μισθωμέ¬ 


νων γραμμών χονδρικής για τους λόγους που αναφέρο- 
νται στην παρούσα. 

3. Εγκρίνει ως κοστοστρεφείς για το έτος 2004, τις κά¬ 
τωθι μεσοσταθμικές τιμές για τις υπηρεσίες διασύνδεσης 
οι οποίες προέκυψαν από τον κοστολογικό έλεγχο του κο- 
στολογικού συστήματος του ΟΤΕ με Μεθοδολογία Μέ¬ 
σου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους, με βάση 
το Τρέχον Κόστος (ΜΜΕΚ/ ΤΚ) με βάση απολογιστικά 
στοιχεία 2002 και προϋπολογιστικά για τα έτη 2003 και 
2004: 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΤΙΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2004 

Συλλογή Τοπική (Γοοαΐ) 

0,56 Ευρωλεπτά ανά λεπτό 

Συλλογή Απλή (δϊη^ΐε) 

0,83 Ευρωλεπτά ανά λεπτό 

Συλλογή Διπλή (ΌοιΛΙε) 

1,25 Ευρωλεπτά ανά λεπτό 

Τερματισμός Τοπικός (Κοο&Ι) 

0,55 Ευρωλεπτά ανά λεπτό 

Τερματισμός Απλός (δΐη§1ε) 

0,78 Ευρωλεπτά ανά λεπτό 

Τερματισμός Διπλός (ϋουόΐε) 

1,24 Ευρωλεπτά ανά λεπτό 


3,66 Ευρωλεπτά ανά λεπτό 



2Μόρδ Θύρα Διασύνδεσης 

47,58 Ευρώ ανά μήνα 

Κανάλι Σηματοδοσίας 

2.572,25 Ευρώ ανά μήνα 


4. Αποδέχεται την εφαρμογή τιμών για τις υπό ρύθμιση 
υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής, σύμφωνα μετά 
αποτελέσματα του κοστολογικού συστήματος ΠΚΚ-ΤΚ του 
ΟΤΕ, μετά την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του ελέγ¬ 
χου και την εφαρμογή της μεθοδολογίας που εκτίθεται στο 


σκεπτικό της παρούσης (Κεφάλαιο II. Α.2), όπως αυτές ανα- 
φέρονται στον κάτωθι Πίνακα. 

Τα εν λόγω αποτελέσματα δεν μπορούν να χαρακτηρι¬ 
στούν ως κοστοστρεφή για τους λόγους που αναφέρθηκαν 
ανωτέρω στα Κεφάλαια I. Α, (α) παράγραφος 10, και Κεφά¬ 
λαιο II. Α2 της παρούσας. 


ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ 

ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 

Μηνιαίο τέλος 
μη εξαρτώμενο 
από απόσταση 
(δύο άκρα) 

Μηνιαίο τέλος 
εξαρτώμενο από 
απόσταση* ανά 
Κιυ 

Εφάπαξ 
τέλος 
σύνδεσης 
(δύο άκρα) 

Αστική Μ1020/Μ1025 


0,92 Ευρώ 

772 Ευρώ 

Αστική Μ1040 

64,25 Ευρώ 

0,83 Ευρώ 

565 Ευρώ 

Υπεραστική Μ1020/Μ1025 

70,50 Ευρώ 

0,42 Ευρώ 

1191 Ευρώ 

Υπεραστική Μ1040 

74,17 Ευρώ 

0,42 Ευρώ 

820 Ευρώ 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 

Μηνιαίο τέλος 
μη εξαρτώμενο 
από απόσταση 
(δύο άκρα) 

Μηνιαίο τέλος 
εξαρτώμενο από 
απόσταση* ανά 
Κηι 

Εφάπαξ 
τέλος 
σύνδεσης 
(δύο άκρα) 

Αστική 2ΜΒρ» 

480,17 Ευρώ 

14,33 Ευρώ 

2.638 Ευρώ 

Αστική 64ΚΒρ$ 

135,83 Ευρώ 

1,83 Ευρώ 

1.188 Ευρώ 

Υπεραστική 2ΜΒρ$ 

469,67 Ευρώ 

6,75 Ευρώ 

3.202 Ευρώ 

Υπεραστική 64ΚΒρ$ 

162,00 Ευρώ 

0,42 Ευρώ 

1.177 Ευρώ 

ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ** 

Μηνιαίο 
τέλος** 
μη εξαρτώμενο 
από απόσταση 

Μηνιαίο 

τέλος** 

εξαρτώμενο από 
απόσταση* ανά 
Κηι 

Εφάπαξ 

τέλος 

σύνδεσης 

Γραμμή διασύνδεσης 2ΜΒρ» 

240,08 Ευρώ 

14,33 Ευρώ 
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* Οι αποστάσεις υπολογίζονται ως οι ευθύγραμμες 
αποστάσεις μεταξύ των αστικών κέντρων των άκρων της 
μισθωμένης γραμμής 

** Σημειώνεται ότι το μηνιαίο τέλος μη εξαρτώμενο από 
απόσταση και το μηνιαίο τέλος εξαρτώμενο από απόστα¬ 
ση της μισθωμένης γραμμής διασύνδεσης 2 Μ όρε υπο¬ 
λογίζονται από τα αντίστοιχα τέλη της αστικής 2Μόρε ψη¬ 
φιακής μισθωμένης γραμμής λαμβάνοντας υπόψη το γε¬ 
γονός ότι η μισθωμένη γραμμή διασύνδεσης έχει ένα 
μόνο άκρο. 

Κατ’ εξαίρεση και εφόσον η μισθωμένη γραμμή η οποία 
χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση συμπίπτει ως προς τα 
χαρακτηριστικά της (μήκος, ακραία κέντρα δικτύου ΟΤΕ 
σε διαφορετικούς νομούς,, κλπ) με υπεραστική μισθωμέ¬ 
νη γραμμή 2 Μ όρε, για τον υπολογισμό του μηνιαίου τέ¬ 
λους μη εξαρτώμενο από απόσταση και του μηνιαίου τέ¬ 


λους εξαρτώμενο από απόσταση εφαρμόζονται τα αντί¬ 
στοιχα τέλη της υπεραστικής 2Μόρε ψηφιακής μισθωμέ¬ 
νης γραμμής λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η μι¬ 
σθωμένη γραμμή διασύνδεσης έχει ένα μόνο άκρο. 

5. Αποδέχεται την εφαρμογή των τιμών που προκύ¬ 
πτουν με βάση μοντέλα όοΙΙοπι - υρ, για τις υπηρεσίες 
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, όπως 
αυτές αναφέρονται στον κάτωθι Πίνακα, με το σκεπτικό 
της παραγράφου 4 του Κεφαλαίου I. Β (α), καθώς και του 
κεφαλαίου Β1 του Κεφαλαίου II της παρούσης. 

Οι τιμές του κάτωθι πίνακα, τις οποίες ο ΟΤΕ όφειλε να 
εξάγει μέσω του εγκεκριμένου κοστολογικού συστήμα¬ 
τος ΜΜΕΚ-ΤΚ, δεν είναι κοστοστρεφείς υπάτην έννοια ότι 
δεν προκύπτουν μέσω του εγκεκριμένου κοστολογικού 
συστήματος ΜΜΕΚ-ΤΚ. 


Αδεσυοπίπτη Πρόσβαση στον Τοπικό Βοόνο 


Υπηρεσία 

Τ έλος 

Είδος 

Τέλους 

Τέλος Σύνδεσης Πλιίοως Αδεσμοποίητου 
Ενεργού Τοπικού Βρόχου ('ΤοΒ') 

55 Ευρώ 

Εφάπαξ 

Τέλος Αποσύνδεσης Πλήρως 

Αδεσμοποίητου Ενεργού ΤοΒ 

51 Ευρώ 

Εφάπαξ 

. .. ' ' "· ■ ; . ' Τ' 

60 Ευρώ 

Εφάπαξ 


8,1 Ευρώ 

Πάγιο 

Μηνιαίο 




Τέλος Σύνδεσης Μεριζόμενου ΤοΒ 

65 Ευρώ 

Εφάπαξ 

Τέλος Αποσύνδεσης Μεριζόμενου ΤοΒ 


Εφάπαξ 

Τέλος Μετατροπής Μεοιζόιιενου σε Πλύοως 
Αδεσμοποίητου ΤοΒ 






Εκπόνηση Προμελέτης Απομακρυσμένης 
Συνεγκατάστασης (αρχική μελέτη) 

758 Ευρώ 

Εφάπαξ 

Εκπόνηση Προμελέτης Απομακρυσμένης 
Συνεγκατάστασης (μελέτη για αύξηση 
χωρητικότητας) 

379 Ευρώ 

Εφάπαξ 

Τέλος σύνδεσης φυσικής συνεγκατάστασης 
για οριολωρίδα 100 ζευγών 

234 Ευρώ 

Εφάπαξ 

Τέλος σύνδεσης φυσικής συνεγκατάστασης 
για οριολωρίδα 512 ζευγών 

1364 Ευρώ 

Εφάπαξ 

Λειτουργικά Έξοδα Χρήσης Χώρου 

Φυσικής Συνεγκατάστασης ανά τετραγωνικό 
μέτρο 

6,95 Ευρώ 

Πάγιο 

Μηνιαίο 
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Τέλος σύνδεσης απομακρυσμένης συνεγ/σης 
για οριολωρίδα 100 ζευγών 

437 Ευρώ 

Εφάπαξ 

Τέλος σύνδεσης απομακρυσμένης συνεγ/σης 
για οριολωρίδα 512 ζευγών 

1989 Ευρώ 

Εφάπαξ 




Τέλος χρήσης ΕΞΣΚ (Εξωτερικό Συνδετικό 
Καλώδιο) ανά ζεύγος ανά μέτρο* 

0,00399 Ευρώ 


Ζεύξη (Επισκέψιμη Μούφα)** 

757 

Εφάπαξ 

Συντελεστής που απαιτείται για τον 
υπολογισμό του ετήσιου παγίου τέλους 
συντήρησης του ΕΞΣΚ *** 

5,12% 



* Βλέπε σημείωση Γ.4-Γ.5-Γ.6 Υπολογισμός τελών για 
ΕΞΣΚ, Περίπτωση Β, σημείο 1 της απόφασης ΕΕΤΤ 
ΑΠ.:277/63/28.2.2003 (ΦΕΚ331/Β/2003). 

** Ο ΟΤΕ καλείται να επιμερίσει το κόστος αυτό ανάμε¬ 
σα στους Δικαιούχους που μοιράζονται τη ζεύξη και να 
κοινοποιήσει τον τρόπο επιμερισμού στην ΕΕΤΤ. 

*** Βλέπε σημείωση Γ.4-Γ.5-Γ.6 Υπολογισμός τελών για 
ΕΞΣΚ, Περίπτωση Α, σημείο 2 της απόφασης ΕΕΤΤ 
ΑΠ.:277/63/28.2.2003 (ΦΕΚ331/Β/2003). 

Σχετικά με το κόστος Ζεύξης, ο ΟΤΕ καλείται να επιμε¬ 
ρίσει το κόστος αυτό ανάμεσα στους Δικαιούχους που 
μοιράζονται τη ζεύξη και να κοινοποιήσει τον τρόπο επι- 
μερισμού του στην ΕΕΤΤ, εντός αποκλειστικής προθε¬ 
σμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη θέση σε ισχύ 
της παρούσας απόφασης της ΕΕΤΤ. 


Για τα υπόλοιπα κόστη (για παράδειγμα το κόστος προ¬ 
ετοιμασίας χώρου φυσικής συνεγκατάστασης, τα τέλη 
χρήσης χώρου συνεγκατάστασης κλπ) που σχετίζονται 
με την παροχή της Πλήρως Αδεσμοποίητης και της Μερι¬ 
ζόμενης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και δεν αναφέ- 
ρονται στον ανωτέρω πίνακα εφαρμόζονται οι τιμές του 
Παραρτήματος Α της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.:277/63/ 
28.2.2003 (ΦΕΚ331/Β/2003). 

6. Αποδέχεται την εφαρμογή των τιμών που προκύ¬ 
πτουν με βάση συγκριτικές αναφορές, για τις Υπηρεσίες 
Προεπιλογής Φορέα, Απλής και Διπλής Διαβίβασης Κλή¬ 
σεων, Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πληροφοριών Καταλό¬ 
γου, όπως αυτές αναφέρονται στον κάτωθι Πίνακα, με το 
σκεπτικό των παραγράφων Γ1, Γ3, και Γ4 του Κεφαλαίου 
II της παρούσης αντίστοιχα. 



Υπηρεσία 


ροεπιλογή φορέα - αίτηση δεκτή 


II 


Τέλος 


,8 Ευρώ ανά αίτηση 


Προεπιλογή φορέα - αίτηση που 
απορρίπτεται 

3,3 Ευρώ ανά αίτηση 

Απλή Διαβίβαση (δίη§1ε ΙταηδίΙ) Κλήσεων 

0,55 Ευρωλεπτά ανά λεπτό 

Διπλή Διαβίβαση (Όουδίε ίταηδίΐ) Κλήσεων 

0,92 Ευρωλεπτά ανά λεπτό 

Υπηρεσίες Πληροφοριών Καταλόγου 

-53% της λιανικής τιμής 



Οι εν λόγω τιμές δεν είναι κοστοστρεφείς. στον κάτωθι Πίνακα, οι οποίες προέκυψαν σύμφωνα με το 

7. Αποδέγεταιτπνεφαουονή ακευλόνωνν ιατιοΥπηοε- σκεπτικό της παραγράφου Γ2 του Κεφαλαίου II της πα- 
σίες Φορητότητας Αριθμών, τις τιμές που αναφέρονται ρούσης: 


Υπηρεσίες Φορητότητας Αριθμών 

Τέλος 1 

Αίτηση δεκτή 

10,5 Ευρώ ανά αίτηση 

Αίτηση για φορητότητα ν μη συνεχόμενων 

10,5+(ν-1) χ 3 Ευρώ ανά 

αριθμών* δεκτή 

αίτηση 

Αίτηση που απορρίπτεται 

2,8 Ευρώ ανά αίτηση 

Τέλος επαναδρομολόγησης των κλήσεων προς 
αριθμούς που έχουν μεταφερθεί 

0,16 Ευρωλεπτά ανά κλήση 
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* Σημειώνεται ότι όλοι οι διαδοχικοί αριθμοί μιας σύνδε¬ 
σης Ι3ϋΝ-ΡΒΑή μιας σύνδεσης Ι3ΩΝ-ΒΒΑ δεν λογίζονται 
για τις ανάγκες υπολογισμού του κόστους αυτού ως δια¬ 
φορετικοί αριθμοί αλλά ως ένας αριθμός. 

8. Η ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται να εκδώσει χωριστή απόφαση 
επίτης υποβληθείσας απότον ΟΤΕ Προσφοράς Τμηματι¬ 
κών Κυκλωμάτων, καθώς και του μοντέλου όοΙΙοιτι-υρ βά¬ 
σει του οποίου προτείνεται από τον ΟΤΕ ο υπολογισμός 
των τιμών των προϊόντων τμηματικών κυκλωμάτων, τόσο 
σε επίπεδο μεθοδολογίας όσο και συγκεκριμένων τιμών, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρού¬ 
σας (παράγραφος Β2του Κεφαλαίου II). 

9. ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

(α) ΚΟΣΤΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΤΙΜΕΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγρ. 8, περίπτωση (α) του 
Κανονισμού 277/64/2003 (ΦΕΚ 514/Β/2003), για τις κο- 
στοστρεφείς τιμές ο χρόνος εφαρμογής τους ανατρέχει 
στο χρόνο όπου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οφεί¬ 
λε ο κάθε Υπόχρεος Οργανισμός να έχει τις εν λόγω κο- 
στοστρεφείς τιμές. Εφόσον, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η 
κοστοστρέφεια αφορά ένα (1) συγκεκριμένο έτος (εν 
προκειμένω, το 2004), εκκινεί από 1η Ιανουάριου και λήγει 
την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού. 

(β) ΜΗ ΚΟΣΤΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΤΙΜΕΣ 

Στις περιπτώσεις εκείνες που οιτιμέςπου ορίζονται από 
την ΕΕΤΤ στην παρούσα δεν εγκρίνονται ως Κοστοστρε- 
φείς, οι τιμές αυτές έχουν προσωρινό και μεταβατικό χα¬ 
ρακτήρα που σκοπό έχει να μην υπάρξει κενό στην αγορά, 
ως εκ τούτου ισχύουν από τη θέση σε ισχύ της παρούσας 
απόφασης και μέχρι την τροποποίησή τους, σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 9 του Κανονισμού 277/64/2003 
(ΦΕΚ514/Β/2003). 

ίνΐ ΕΥΛΟΓΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Στις περιπτώσεις εκείνες που οι τιμές της παρούσας 
απόφασης γίνονται αποδεκτές από την ΕΕΤΤ ως εύλογες, 
οι τιμές αυτές ισχύουν από τη θέση σε ισχύ της παρούσας 
απόφασης. 

10. Οι ανωτέρω παραδοχές, στην έκταση που δεν αφο¬ 
ρούν κοστοστρεφείς τιμές, όπου αυτές απαιτούνται, γί¬ 
νονται μεταβατικά και με βάση τη λογική ότι οι τυχόν πα¬ 
ραλείψεις από πλευράς ΟΤΕ, δεν μπορούν να οδηγούν σε 
αποτελέσματα περαιτέρω επιβαρυντικά για τις σχετικές 
αγορές στην Ελλάδα. 

11.0 ΟΤΕ καλείται εντός αποκλειστικής ποοθεσυίας 
επτά (7) εονάσιυων ηιιεοών από τη θέση σε ισνύ της πα¬ 
ρούσας απόφασης: 

α) να διαμορφώσει και να υποβάλλει προς έγκριση στην 
ΕΕΤΤ, με βάση τις μεσοσταθμικά κοστοστρεφείς τιμές 
συλλογής και τερματισμού κλήσεων έτους 2004, όπως 
αυτές ορίσθηκαν ανωτέρω στην παράγραφο 3, τιμές χον¬ 


δρικής ώστε να αντικατοπτρίζουν τις ζώνες χρέωσης των 
λιανικών του τιμολογίων, όπως αυτές έχουν ισχύσει από 
1.1.2004, καθώς και να αναπροσαρμόζει αυτές, αναλό- 
γως σε κάθε περίπτωση μεταβολής της εν λόγω τιμολο¬ 
γιακής του πολιτικής. 

β) να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ τεκμηριωμένη πρόταση σχε¬ 
τικά με το ύψος της εύλογης τιμής χονδρικής για την υπη¬ 
ρεσία πρόσβασης στις Ειδικές Υπηρεσίες του ΟΤΕ που 
παρέχονται μέσω σύντομων κωδικών, η οποία θα ελεγχθεί 
με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν για την εν λό¬ 
γω υπηρεσία από τον έλεγχο του κοστολογικού συστή¬ 
ματος του ΟΤΕ με Μεθοδολογία Μέσου Μακροπρόθε¬ 
σμου Επαυξητικού Κόστους, με βάση το Τρέχον Κόστος 
(ΜΜΕΚ/ΤΚ) 

12. Με βάσηταπορίσματατου ελέγχου, όπως αυτά εκτί¬ 
θενται αναλυτικά στα υποβληθέντα Παραδοτέα, η ΕΕΤΤ 
επιφυλάσσεται να κινήσει διαδικασίες ακροάσεων για τη 
νομική διερεύνηση της συμμόρφωσης του ΟΤΕ με τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την κοστολόγηση των υπό 
ρύθμιση υπηρεσιών του και την επιβολή των νόμιμων κυ¬ 
ρώσεων. 

13. Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα την εφαρμο¬ 
γή των αρχών του ανταγωνισμού από την ΕΕΤΤ, ιδίως ως 
προς την εξέταση τυχόν ανακοινωθείσας από τον ΟΤΕ τι¬ 
μολογιακής πολιτικής σε σχέση με τις αρχές του ανταγω¬ 
νισμού, ιδίως ως προς την ύπαρξη επιθετικής τιμολόγη¬ 
σης (ρΓθάαΙοΓγ ρποίη^), ή/ και συμπίεσης τιμών /περιθω¬ 
ρίου (ρποθ/πιαΓρίηεςυθθΖθ). 

14. Από την θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης κα- 
ταργείται κάθε άλλη απόφαση της ΕΕΤΤ ή διάταξη από¬ 
φασης της ΕΕΤΤ η οποία αντίκειται στις διατάξεις του πα¬ 
ρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά τρόπο διαφο¬ 
ρετικό θέματα που ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
μόνο ως προς το μέρος αυτό. Λοιπές διατάξεις σχετικών 
Αποφάσεων της ΕΕΤΤ διατηρούνται σε ισχύ, εφόσον δεν 
αντίκεινται στις διατάξειςτου παρόντος. Ιδίως για τα υπό¬ 
λοιπα τιμολόγια Πλήρως Αδεσμοποίητης και Μεριζόμε¬ 
νης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, για τα οποία ο ΟΤΕ 
δεν υπέβαλε, ως όφειλε στοιχεία για τον έλεγχο της κο- 
στοστρέφειάςτους, εφαρμόζονται οιτιμέςτου Παραρτή¬ 
ματος Α της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.:277/63/28.2.2003 
(ΦΕΚ331/Β/2003). 

15. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημο¬ 
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 10 Νοεμβρίου 2004 

Ο Πρόεδρος 
ΕΜΜ. Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




